E l TRON 


Anno 16 - n. 97 RIVISTA MENSILE 


6-7/84 Sped. Abb. Postale Gr. 4°/70 


PENNA OTTICA per VIC.20 e C.64 
ANTI BLACK-OUT per C.64 


UN PROVAQUARZI con 
un solo INTEGRATO 


-5 


gest uua 


DISTORSORE 
a SOUSTAIN 
per CHITARRA 


TERMOMETRO con EQUALIZZATORE 
DISPLAY-LCD D'AMBIENTE serie SLIM 


RADIOMICROFONO 
sulle ONDE MEDIE 


L. 3.000 


67100 L'AQUILA ...... 
66100 CHIETI ........... 
66034 LANCIANO (CH). 
65100 PESCARA ...... 
65016 PESCARA ..... 


64100 TERAMO 
64100 TERAMO 


85100 POTENZA 


88100 CATANZARO 
89015 PALMI (RC) 


87055 S. GIOVANNI IN FORE (CS). 


88019 VIBO MARINA (CZ) ..... 
88018 VIBO VALENTIA (CZ) 


84091 BATTIPAGLIA (SA) 
82100 BENEVENTO .... 
81100 CASERTA ... 

81024 MADDALONI ( 
80100 NAPOLI 
84014 NOCERA INFERIORE (SA) 
84100 SALERNO 


48015 CERVIA (RA) 
44100 FERRARA 


48022 LUGO (RA) 

41100 MODENA .... 

29100 PIACENZA. 

48100 RAVENNA ..... 
42100 REGGIO EMILIA 
47037 RIMINI (FO) 

43017 SANSECONDO (PR) 


34170 GORIZIA 

33053 LATISANA (UD) 
33170 PORDENONE 
33170 PORDENONE ... 
34100 TRIESTE 
33100 UDINE 


00041 ALBANO (Roma) 
00042 ANZIO (Roma) 
03043 CASSINO (FR) 
00043 CIAMPINO (Roma) .. 
00034 COLLEFERRO (Rom 
03100 FROSINONE 


00046 GROTTAFERRATA (Roma)... 


04013 LATINA SCALO (LT)... 
00050 OSTIA (Roma) ....... = 
02100 RIETI ....... 

00182 ROMA 


00171 ROMA 
00195 ROMA.. 
00100 ROMA ...... 
04028 SCAURI (LT)... 
03039 SORA (FR).. 
01100 VITERBO 


16129 GENOVA 
18100 IMPERIA .. 

19100 LA SPEZIA.. 
17100 SAVONA 


24100 BERGAMO............................................ - 


25100 BRESCIA 
20062 CASSANO D'ADDA (MI) 
20031 CESANO MADERNO (MI).. 


20092 CINISELLO BALSAMO (MI).. 


22100 COMO ............... 
26100 CREMONA. 
20033 DESIO (MI). 
22053 LECCO (CO)... 
20051 LIMBIATE (MI).. 
46100 MANTOVA. 
20155 MILANO .. 
20146 MILANO .. 
20100 MILANO .. 
27100 PAVIA ...... 
23100 SONDRIO 
21100 VARESE ...... 
27029 VIGEVANO (PV)... 
20040 VIMERCATE (MI) 


5400 CHAVES ...................... — 
MADRID M iii 
6648 MINUSIO ...............................ersrroscerierieree» o 


PUNTI DI VENDITA dei KITS di NUOVA ELETTRONICA 


C.E.B. - Viale Don Bosco, 10 Tel.0862/62397 

RTC di GIAMMETTA - Via G.Tabassi, 8 Tel.0871/64891 

E. DI BIASE - Viale Cappuccini, 201 Tel.0872/39567 

FERRI - Via Emilia, 16 Tel.085/52441 

C.R.D. ELETTRONICA di Crisante A. - Via S. Paolo, 8 

Montesilvano Tel. 085/834291 

ELETTRONICA TE.RA.MO s.r.l. - P.zza Martiri Pennesi, 4 Tel. 0861/322245 
NUOVA ELETTRONICA 2000 - P.zza Dante, 4/5 Tel. 0861/54702 


TELE.TI.L. - di Tilio - Via F.Torroca, 88 Tel. 0971/25812 


MICRO ELETTRONICA s.r.l. - C.so Mazzini, 297 Tel. 0961/41800 
ELECTRONIC SUD di Basile Via G. Oberdan, 9 Tel. 0966/23905 
SPADAFORA SALVATORE - Via S. Francesco d'Assisi, 201 Tel. 0984/992249 
CENTRO ELETTRO di Colace Mario - V.le dell'Industria, 94 Tel. 0963/240195 
C.L.B. "LA NUOVA ELETTRONICA" - Via Affacio. 38 Tel. 0963/94126 


N.MADAIO - Via P. Baratta, 171 Tel. 0828/26739 

P.M. ELETTRONICA s.d.t. - Via Nicola Sala, 3 Tel. 0824/29036 

SOCIETÀ MEA - Via Roma, 67 Tel. 0823/441956 

MEA - Via Napoli, 69 

ABBATE ANTONIO - Via S. Cosmo Noiana, 121 Tel 081/206083 - 202189 
PETROSINO - Via Nuova Olivella, 63 Tel. 081/921190 

ELETTRONICA HOBBY - Via L. Cacciatore, 56 Tel. 089/394901 


FONTANA GUALTIERO - Via Borgo Cavour, 1 Tel. 0544/71623 
EDI ELETTRONICA - Via Giuseppe Stefani, 38 Tel. 0532/902119 
KIT MATIC - Via XXI Aprile, 2 Tel. 0524/4357 

RADIOFORNITURE ROMAGNOLE - Via F. Orsini, 41 Tel. 0543/33211 
TAMPIERI - Via Cardinal Bertazzoli, 89 Tel. 0545/25619 
MARTINELLI MARCO & - C. Via Rainusso, 60 Tel. 059/330536 
ELETTROMECCANICA M & M - Via Scalabrini, 50 Tel. 0523/25241 
ELETTRONIC CENTER - Via Montelungo, 8 

B.M.P. - Via Porta Brennone Tel.0522/46353 

LAB. BEZZI ENZO - Via Lucio Lando, 21 Tel. 0541/52357 

ZANNI - Via Marconi, 19 Tel.0521/872512 


MANERA - Via Oberdan, ! Tel. 0481/83564 

IL PUNTO ELETTRONICO - Via Vendramin, 190 Tel. 0431/510791 
EMPORIO ELETTRONICO - Via Molinari, 53 Tel. 0434/35402 
HOBBY ELETTRONICA - V.le S. Caboto, 24 Tel. 0434/29234 
NET/CGS COMPUTER - Via Milano, 22/B Tel. 040/60604 
TOMASINI - Via dei Torriani, 11 Tel. 0432/204362 


D'AMICO MARIO - Via Borgo Garibaldi, 286 

PUCCI MARZIANO - Via A. Gramsci, 25 

ELETTRONICA DI ROLLO - Via Virgilio. 81/C Tel. 0776/49073 
ALBERTI - Via G. Spontini, 23 

IPPOLITI FABIO - C.so Filippo Turati, 124 Tel. 06/9781206 
PANTANO e DECIANTIS - P.zza Caduti di Via Fani, 50-51 Tel. 0776/831633 
GALLI GIOVANNI - C.so Del Popolo, 13 Tel. 06/945319 

SOCIETÀ LED s.r.l. - P.zza Orazione, 7 Tel. 0773/497719 
ELEKTRONIC SHOP - Via della Stazione, 113 Tel. 0773/438228 
AMBROSINI CARLO - Via C. del Greco, 63-67 Tel. 06/5614887 
BECCHETTI ANNA MARIA - Via delle Acque, 8/D Tel. 0746/45017 
BM ELETTRONICA - Via La Spezia. 16 Tel. 06/775059 


KIT HOUSE di Fabrizi - V.le Gussone, 54-56, Tel. 06/2589158 
PANTALEONI ALBO - Via Renzo De Ceri, 126 Tel. 06/272902 
CO.EL - Via Cesare Pavese, 449 Tel. 06/5014224 

C.P. ELETTRONICA - Via Appia, 279 Tel. 0771/632546 
PANTANO UGO - V.le San Domenico, 8 Tel. 0776/831633 
ART di Vittori Bruno - Via B.Buozzi, 25 Tel. 0761/32758 


MICRO KIT - C.so Torino. 47 Rosso tel. 010/561808 

S.B.I. - Via XXV Aprile, 122 Tel. 0183/24988 

ANTE! 8 PAOLUCCI s.r.l. - V.le Italia, 477/483 Tel. 0187/502359 - 502018 
SAROLDI ELETTRONICA - Via Milano, 54R Tel. 019/26571 


C & D ELETTRONICA s.r.l. - Via Suardi, 67 Tel. 035/249026 
ELETTROGAMMA - Via Bezzecca, 8/D Tel. 030/393888 

NUOVA ELETTRONICA - Via Gioberti, 5/A Tel. 0363/62123 
ELECTRONICS CENTER COMPUTER - Via Ferrini, 6 Tel. 0362/520728 
C.K.E. - Via Ferri, 1 Tel.02/6174981 

CART - Via Napoleone, 6/8 Tel. 031/274003 

TELCO - P.zza Marconi, 2/A Tel. 0372/31544 

RAMAVOX ELETTRONIC - Via Lombardia, 20 Tel. 0362/622778 
CIEMME - Via dell'Isola, 3 Tel. 0341/369232 

C.S.E. di Lo Furno - Via Tolstoi, 14 Tel. 02/9965889 

C.D.E. - Via Nazario Sauro, 33/A Tel. 0376/364592 

AMBROSIANA ELETTRONICA - Via Cuzzi, 4 Tel. 02/361232 

CEA L.go Scalabrini, 6 Tel.02/4227814 

ESG - C.so S. Gottardo, 37 Tel. 02/8373679 

REO ELETTRONICA - Via Briosco, 7 Tel. 0382/473973 
COMMERCIALE ELTTRONICA - Via Credaro, 14 Tel. 0342/217070 
ELETTRONICA RICCI - Via Parenzo, 2 Tel. 0332/281450 
GULMINI REMO - Via S. Giovanni, 18 Tel. 0381/84603 

SAMO Via Rota, 30 Tel.039/664617 


ERMANNO ROSA Lda Apartado, 72 
HOP HOBBY PRESS s.a.s. - Arzobispo Morcillo. 24 Tel. 7335012 - 16 
NUOVA ELETTRONICA di Agrati. - Via Borgaccio, 4 Tel. 093/336517 


Segue nell'ultima di copertina 


Direzione Editoriale 

NUOVA ELETTRONICA 

Via Cracovia, 19 - BOLOGNA 
Telefono (051) 46.11.09 


Stabilimento Stampa 


ROTOOFFSET 
ELLEBI 
FUNO - (BO) 


Distribuzione Italia 

PARRINI e C s.r.l 

Roma - Piazza indipendenza, 11/8 
Tel. 4992 


Utticio Pubblicità 
MEDIATRON 

Via Boccaccio, 43 - Milano 
Tel. 02/46.93.953 


Direttore Generale 
Montuschi Giuseppe 


Direttore Responsabile 
Righini Leonardo 


Autorizzazione 
Trib. Civile di Bologna 
n. 5056 del 21/2/83 


RIVISTA MENSILE 


N. 97 - 1984 
ANNO XVI 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 


COLLABORAZIONE 


Alla rivista Nuova Elettronica posso- 
no collaborare tutti i lettori 

Gli articoli tecnici riguardanti pro- 
getti realizzati dovranno essere ac- 
compagnati possibilmente con foto 
in bianco e nero (formato cartolina) 
e da un disegno (anche a matita) 
dello schema elettrico 

L'articolo verrà pubblicato sotto la 
responsabilità dell'autore, pertanto 
egli si dovrà impegnare a risponde- 
re ai quesiti di quei lettori che realiz- 
zato il progetto, non saranno riusciti 
ad ottenere i risultati descritti 

Gli articoli verranno ricompensati a 
pubblicazione avvenuta. Fotografie, 
disegni ed articoli, anche se non 
pubblicati non verranno restituiti 


E VIETATO 


| circuiti descritti su questa Rivista, 
Sono in parte soggetti a brevetto, 
quindi pur essendo permessa la 
realizzazione di quanto pubblicato 
per uso dilettantistico, ne è proibita 
la realizzazione a carattere com- 
merciale ed industriale 


Tutti i diritti di riproduzione o tra 
duzioni totali o parziali degli arti 
coli pubblicati, dei disegni, foto ecc 
sono riservati a termini di Legge 
per tutti i Paesi . La pubblicazione 
su altre riviste può essere accordata 
soltanto dietro autorizzazione 
scritta dalla Direzione di Nuova 
Elettronica 


ELETTRONICA 


ABBONAMENTI Numero singolo 
Italia 12 numeri L. 30.000 Arretrati 


Estero 12 numeri L. 50.000 


SOMMARIO 


Un PROVAQUARZI con un solo integrato LX.663.............. 
Serve da ANTIFURTO e RADIOCOMANDO LX.657/658 .. 


EQUALIZZATORE D'AMBIENTE 
sene SLIMILX.G35/B95EF ici Ran 


PENNA OTTICA per VIC.20 e C.64LX.659......................... 
DISTORSORE a SOUSTAIN per CHITARRA L X.668 ........ 
Un RADIOMICROFONO sulle ONDE MEDIE L X.667 ........ 
TERMOMETRO con DISPLAY LCDLX.669........... —À 
Quando si èin RISERVA bg  —————— —— 
NUOVI RECORDS sui 24 e 1,3GHZ.................. —n — M 
Per GUARIRE con L'ELETTROSTIMOLATORE ................ 
TRASMETTITORI a TRANSISTOR LX.670/671/672/673.. 
ANTIBLACK-QUT për Cb —R 
PROGETTI In SINTONIA srr 
PICCOLI ANNUNCI... cit CARIATI 


“Ty Associato all'USPI 
(Unione stampa 


ih PI periodica italiana) 
4 


L. 3.000 
L. 3.000 


Controllare l'efficienza di un quarzo non é poi 
cosi semplice come si potrebbe supporre. I circuiti 
provaquarzi si trovano un pó dovunque, ma se ave- 
te avuto l'occasione di realizzarne qualcuno e di 
provarlo, avrete senz'altro constatato che molti 
quarzi rivelatisi al controllo inefficienti, in pratica, 
oscillavano perfettamente. 

Dopo aver controllato questi circuiti abbiamo 
potuto affermare che presentano tutti gli stessi in- 
convenienti: se sono idonei a far oscillare guarzi in 
fondamentale da 1 a 10 MHz, non lo sono per i 
quarzi overtone di frequenza maggiore. 


Per stabilire se un quarzo é efficente e se oscilla in fondamentale o in 
overtone in 3 05 armonica, bisogna avere a disposizione uno 
strumento idoneo a far oscillare qualsiasi tipo di quarzo da 0,1 MHz a 
150 MHz, come quello che oggi presentiamo e che impiega un solo 


integrato. 


Se al contrario, riescono a far oscillare quarzi in 
overtone, quelli in fondamentale da 1 a 10 MHz pur 
essendo funzionanti, non oscillano. 


Considerando che esistono centinaia di quarzi, 
uno diverso dall'altro, sia come taglio che come 
frequenza, é necessario disporre di uno strumento 
veramente affidabile che permetta di controllare 
siaiquarzi da 1-10 MHz impiegati nei frequenzime- 
tri o sintetizzatori PLL, come quelli da 3,2768 MHz 
inseriti negli orologi digitali, sia tutti gli overtone 
da 27 - 36 - 72 - 145 MHz utilizzati nei ricevitori o 
nei trasmettitori. 


In pratica, ciò che occorre, è un circuito in grado 
di far oscillare qualsiasi quarzo partendo da un 
minimo di 100.000 Hz fino a un massimo di 150 
MHz e stabilire anche se oscilla in fondamentale o 
in overtone sulla 3° o 5° armonica. 


Il circuito che oggi proponiamo, di costo vera- 
mente irrisorio, è in grado di svolgere tali funzioni, 
pur avendo uno schema estremamente semplice 
poichè impiega un solo integrato di tipo 
SN.74LS04. 

Oltre ad indicare visivamente l'efficienza del 
quarzo, collegandolo ad un frequenzimetro per- 
mette di stabilire l'esatta frequenza di lavoro e inse- 
rendo in serie un condensatore da 5-10-30 pF, di 
controllare le variazioni di frequenza ottenibili. 
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Fig. 1 Tagliando Il cristallo su un 
diverso asse, si ottengono quarzi che 
possono oscillare In fondamentale o 
In armonica dispari.La frequenza di 
oscillazione viene determinata dallo 
spessore della lastrina di quarzo. 


Riuscendo a far oscillare in fondamentale qual- 
siasi quarzo overtone, di 3 ,5 07 armonica, è 
possibile stabilire, controllando la frequenza im- 
pressa sull'involucro, a quale delle tre categorie 
esso appartiene. 

Lo stesso circuito offre la possibilità di valutare 
se l'oscillatore in cui è stato impiegato il quarzo in 
esame, presenta delle anomalie. 

Spesso, ad esempio, ci vengono ritornati quarzi 
da 1 MHz ritenuti “difettosi” perchè oscillano solo 
sui 2 MHz. Agli autori di tali precisazioni abbiamo 
spiegato che il difetto non è dovuto al quarzo, ben- 


sì ad una caratteristica del circuito prescelto come 
oscillatore, (parleremo di ciò nel paragrafo che 
segue) quindi, anche inserendo un altro quarzo da 
1 MHz il frequenzimetro indicherebbe ugualmente 
2 MHz. 


GLI OVERTONE 


Abbiamo parlato all'inizio dell'articolo di quarzi 
in fondamentale o in overtone, senza pensare che 
alcuni di voi e soprattutto i giovani potrebbero an- 


ELENCO COMPONENTI LX.663 


R1 z 680 ohm 1/4 watt 

R2 = 680 ohm 1/4 watt 

R3 - 2.200 ohm 1/4 watt 
R4 z 470 ohm 1/4 watt 

R5 z 100 ohm 1/4 watt 

C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 - 47 pF a disco 

C3 = 470 pF a disco 

C4 z 1.000 pF a disco 

C5 z 10.000 pF poliestere 
C6 - 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo al silicio 1N.4148 
IC1 = SN.74LS04 

DL1 = diodo led 

S1 z interruttore 


QUARZO IN PROVA 


SN741804 


Fig. 2 Schema elettrico e connessioni dell'integrato SN.74LS04 viste da sopra. 


VERSO IL 
FREQUENZIMETRO 
O 


cora non conoscere la differenza esistente tra gli 
uni e gli altri. Accenneremo quindi brevemente al 
perché alcuni quarzi vengono chiamati "overtone" 
e quali caratteristiche li distinguono da quelli in 
fondamentale. 

Un cristallo piezoelettrico possiede la sorpren- 
dente caratteristica di convertire l'energia mecca- 
nica in energia elettrica e viceversa. 

Qualsiasi pick-up piezoelettrico di un giradischi, 
compresso dal movimento della puntina che scor- 
re nel solco di un disco, trasforma questa energia 
meccanica in una tensione che, amplificata, per- 
mette di ricavare un suono. 

Un auricolare piezoelettrico al contrario, conver- 
te l'energia elettrica in energia meccanica infatti, 
applicando una tensione alternata come quella 
fornita da una radio o amplificatore di BF, il cristal- 
lo vibra trasformandola in un suono. 

Applicando una tensione ad un cristallo di quar- 
zo, quest'ultimo oscillerà su una frequenza pro- 
porzionale al tipo di taglio effettuato sull'asse Z - X 
- Y cristallografico (vedi fig. 1). 

Secondo l'orientamento di questi tre assi, è pos- 
sibile ricavare quarzi con risonanza in serie o paral- 
lela, che oscillano solo ed esclusivamente sulla 
frequenza fondamentale ed altri che invece oscil- 
lano solo su frequenze armoniche dispari, cioé 3- 
5-7-9. 

Le caratteristiche di un quarzo sono determina- 
te, oltre che dal taglio, anche dallo spessore, che 
risulta proporzionale alla frequenza di oscillazione. 


Se per ottenere un quarzo che oscilli ad 1 MHz, è 
necessario uno spessore di 3 mm. (gli spessori 
presi come esempio non corrispondono alla real- 
tà), volendone uno che oscilli ad una frequenza 
doppia, cioè 2 MHz, occorrerebbe ridurne lo spes- 
sore della metà, passare cioè da 3 a 1,5 mm. 

Di conseguenza per ottenere un quarzo che 
oscilli a 5 MHz, é necessario ridurre di cinque volte 
tale spessore, cioé arrivare a 0,6 mm. 

Quindi, piü si sale in frequenza e piü bisogna 
diminuire lo spessore del cristallo che, logicamen- 
te, diventa sempre piü critico e fragile. 

Partendo da questo principio risulterebbe im- 
possibile realizzare quarzi sui 27 - 50 - 80 - 100 
MHz, perché già in fase di lavorazione, a causa del 
loro sottile spessore, essi si romperebbero. 


Tagliando il quarzo su di un asse diverso da 
quello su cui vengono tagliati in fondamentale si é 
scoperto che riescono ad oscillare facilmente su di 
una frequenza armonica dispari superiore. 


Un quarzo dello spessore di 3mm, che dovrebbe 
in pratica oscillare ad 1 MHz, se tagliato su un 
diverso asse, riesce con maggiore facilità ad oscil- 
laresulla f armonica cioè a 3 MHz oppure sulla 5 
armonica cioé sui 5 MHz. 

Quindi uno quarzo dello spessore di 0,6 mm, che 
dovrebbe oscillare, come nell'esempio preceden- 
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temente riportato, a 5 MHz, lo fa con piü facilità a 
15 MHz o a 25 MHz. 

Tali quarzi, che in teoria dovrebbero oscillare su 
una frequenza tre volte o cinque volte inferiore, 
vengono chiamati "overtone". 

Questo particolare tipo di taglio, viene normal- 
mente impiegato per costruire tutti i tipi di quarzi 
che oscillano su frequenze maggiori di 18 - 20 
MHz, pertanto quelli da 27 - 30 - 50 - 90 - 120 MHz 
rientrano nella categoria degli overtone di 3 0 5° 
armonic. 

| quarzi overtone possono, comunque, oscillare 
anche sulla frequenza fondamentale quindi, quelli 
per CB sui 27 MHz, che risultano overtone in 3° 
armonica, oscillano sia sui 27 MHz che sui 27 : 
3 — 9 MHz. 

Un guarzo overtone in 3 armonica da 72 MHz, 
oscilla sia a 72 MHz che a 24 MHz (72 : 3 — 24). 

Se risulta in 5 armonica, oltre ad oscillare a 72 
MHz, è in grado di oscillare anche sui 14,4 MHz (72 
:5 — 14,4). 

I quarzi overtone in 5 armonica, risultano meno 
fragili di uno di 3 armonica, anche se presentano 
lo svantaggio di essere molto critici per cui, senon 
si ha molta pratica nel realizzare oscillatori AF, è 
meglio scegliere sempre quelli in 3° armonica. 

La difficoltà nell'usare un quarzo in 5 overtone, 
è proprio quella di riuscire a farlo oscillare sulla 
quinta armonica e per ottenere ciò occorrono 
oscillatori appositamente progettati. 

Ad esempio, applicando su normali oscillatori 
quarzi da 72 MHz in 5° armonica overtone, è più 
facile ottenere in uscita le frequenze di 43,2 - 57,7 - 
86,4 - 96 - 115,2 anzichè 72 MHz, cioè multipli della 
fondamentale e della terza armonica. 

Un quarzo da 72 MHz in Í armonica, può oscilla- 
re, invece, solo ed esclusivamente sui 48 - 72 MHz, 
due frequenze notevolmente distanti tra loro che si 
riescono facilmente a separare con un normale 
circuito L/C. 


SCHEMA ELETTRICO 


Lo schema elettrico di questo circuito é quanto 
di più semplice possa esistere, perchè richiede un 
solo integrato, un diodo led ed un numero limitato 
di resistenze e condensatori. 

L'integrato richiesto è un SN.74LSO4, contenen- 
te nel suo interno 6 inverter schottky in grado di 
lavorare fino ad una frequenza massima di 35 MHz. 

Assodato questo, controllare quarzi superiori a 
tale frequenza, non è assolutamente impossibile, 
infatti, sapendo che l'oscillatore prescelto è stato 
progettato per far oscillare tutti i quarzi overtone in 
"fondamentale", con questo circuito si hà la possi- 
bilità di provare qualsiasi quarzo overtone di 3^ 
armonica fino a 105 MHzein 5 armonica finoa 175 
MHz. 


Fig. 3 Se non si eliminano le 
autoscillazioni causate dalla ec- 
cessiva velocità dicommutazione 
dell'integrato, un frequenzimetro 
digitale riesce a contare anche | 
picchi delle oscillazioni spurie. 


Fig.4 Pertanto se non vogliamo 
leggere una frequenza errata,cioč 
doppia o tripla, è assolutamente 
necessario applicare Il condensa- 
tore C2 In uscita dell'oscillatore In 
modo da eleminare queste oscil- 
lazioni spurie. 


Fig. 5 Disegno a grandezza na- 
turale del circulto stampato ne- 
cessarlo per realizzare questo 
semplice ma preciso provaquarzi. 


Abbiamo preferito scegliere come frequenza di 
oscillazione quella "fondamentale" in quanto si 
ha la possibilità di stabilire, con l'aiuto di un fre- 
quenzimetro digitale, se il quarzo é un overtone di 
3 05 armonica. 

Ad esempio, provando un quarzo da 72 MHz, se il 
frequenzimetro indica 24 MHz, possiamo afferma- 
re chesi tratta di un overtone di 3, (72:3 = 24)se 
indica invece 14,4 MHz (72 : 5 = 14,4), il quarzo 
rientra nella categoria degli overtone di 5 . 

Essere a conoscenza di questa caratteristica é 
molto importante perché , applicando un quarzo in 
5 armonica in un circuito oscillante progettato per 
un quarzo di 3 armonica, questo difficilmente fun- 
zionerà. 

Con gli inverter |C1/A e1C1/B, abbiamo realizza- 
to lo stadio oscillatore e come vedesi nello schema 
elettrico di fig. 2, il quarzo da controllare viene 
collegato tra l'ingresso e l'uscita di tale stadio. 


Il condensatore C2 da 47 pF, collegato tra l'usci- 
ta e la massa, serve per rallentare la velocità di 
uscita dell'oscillatore, onde evitare di leggere sul 
frequenzimetro digitale, per tutti i quarzi inferiori a 
3 MHz, una frequenza doppia rispetto a quella reale. 


Infatti, a causa dell'eccessiva velocità di commu- 
tazione, l'onda quadra presenta dei picchi di auto- 
scillazione sui fronti di salita (vedi fig. 3) che ven- 
gono rivelati dal frequenzimetro digitale, pertanto, 
se il quarzo risulta da 1 MHz, il frequenzimetro 
digitale legge 2 ed anche 3 MHz se, tali oscillazioni, 
risultano di ampiezza eccessivamente elevata. 


Applicando C2 sull'uscita dell'oscillatore, ven- 
gono eliminate queste oscillazioni spurie (vedi fig. 
4), il che permetterà di leggere sul frequenzimetro 
l'esatta frequenza del quarzo. 

L'inverter IC1/C viene utilizzato come stadio se- 
paratore, per cui dalla sua uscita é possibile prele- 
vareil segnale da applicare direttamente a qualsia- 
si frequenzimetro digitale. 

Poiché non tutti possono disporre di questo 
strumento, abbiamo pensato di inserire un "con- 
trollo visivo" che, anche nel caso in cui non si 
conosca la frequenza, indica se il quarzo è funzio- 
nante o difettoso. 


Dall'uscita di IC1/C, il segnale di AF viene prele- 
vato tramite il condensatore C3 da 470 pF ed appli- 
cato sull'ingresso del quarto inverter IC1/D. 


Se il quarzo risulta difettoso e quindi non oscil- 
lante, sull'ingresso dell'inverter IC1/D, sarà pre- 
sente un livello logico O (la resistenza R3 forzerà 
l'ingresso a massa) e sulla sua uscita si avrà un 
livello logico invertito cioe 1 il che significa pre- 
senza di tensione positiva di 4,5 volt. 

A questo stesso livello logico vengono a trovarsi 
anche gli ingressi di IC1/E e IC1/F, quindi sull'usci- 
ta di questi ultimi, tale livello sarà 0, il che impedirà 
al diodo led LD1, di accendersi. 


Sulla sinistra, la foto ingrandita del 
circuito già montato che ci permette- 
rà di controllare qualsiasi quarzo sia 
In fondamentale che in overtone da 
un minimo di 0,1 Mhz ad un massimo 
di 150 MHz. 


Fig. 6 Schema pratico 
di montaggio del prova- 


quarzi. Per l'alimenta- —— 
zione s! può utilizzare I 
una normale pila da 4,5 X——— 3» obn 
volt oppure una tensio- 4 
ne stabilizzata a 5 volt. "Em 
e St 


VERSO IL 
FREQUENZIMETRO 
AL PROVA - OUARZI 


Fig.7 Misurando la frequenza di un 
quarzo, questa risulterà sempre leg- 
germente diversa da quella riportata 
sull'involucro. Collegando in serle 
un piccolo compensatore, come ve- 
desi in figura, si riuscirà a correggere 
questa differenza e questo potrete 
facilmente constatarlo se disponete 
di un frequenzimetro digitale. 


QUARZO 
IN PROVA 


COMPENSATORE 6/30 pF 


Se il quarzo oscilla, il segnale di AF ad onda 
quadra, raggiungendo l'ingresso di IC1/D, lo 
commuterà velocemente e in uscita si avrà un'al- 
ternarsi di livelli logici 1-0. 

In presenza del livello logico O, il diodo al silicio 
DS1, cortocircuiterà a massa gli ingressi di IC1/E e 
IC1/F, per cui sull'uscita si otterrà un livello logico 
opposto, cioé 1, vale a dire 4,5 volt positivi che 
verranno utilizzati per alimentare il diodo led. 

Seil diodo led si accende, significa che il quarzo 
oscilla, quindi é funzionante. 

Il circuito deve essere alimentato con una nor- 
male pila piatta da 4,5 volt, il che permette di realiz- 
zare un piccolo provaquarzi portatile da utilizzare 
per i quarzi surplus, che si acquistano al mercatino. 

Se invece costruite questo progetto per il vostro 
laboratorio, allora conviene alimentarlo con una 
tensione stabilizzata di 5 volt. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Sul circuito stampato siglato LX.663 visibile in 
fig. 5 a grandezza naturale, andranno montati i 
pochi componenti necessari, seguendo le indica- 
zioni dello schema pratico riportato in fig. 6. 

Innanzitutto, montate lo zoccolo dell'integrato 
SN.74LS04, proseguendo poi con le resistenze, i 
condensatori e i diodi rispettandone la polarità. 

Terminato il montaggio inserite l'integrato nello 
zoccolo collocando la tacca di riferimento come 
nello schema pratico. 


Anche se il circuito non risulta critico, fissando il 
tutto all'interno di un piccolo mobiletto plastico o 
metallico, bisogna tenere sufficientemente corti i 
due fili di collegamento per il quarzo in prova. 

Tenete presente che questo oscillatore ha un 
elevato guadagno, quindi se tali fili risultano molto 
lunghi e ancor peggio attorcigliati tra di loro, si 
introduce una "capacità" parassita che potrebbe 
far oscillare il circuito anche senza quarzo. 

Se il diodo led si accende anche senza inserire 
un quarzo, significa che questi due filisono troppo 
lunghi e troppo vicini tra di loro infatti, provando a 
dissaldarli, constaterete che il diodo led si spegnerà. 

Anche se il circuito autoscilla, una volta inserito 
un qualsiasi quarzo da controllare, lo farà solo ed 
esclusivamente sulla sua frequenza. 

Poichè esistono diversi passi di zoccolatura e 
molti quarzi dispongono anche di terminali a sal- 
dare, conviene utilizzare due piccoli coccodrilli per 
pinzare i terminali del quarzo. 

Volendo, si possono utilizzare anche due zoccoli 
standard, quelli per quarzi CB e quelli per quarzi 
grandi, ad esempio da 1 MHz, e collegarne i termi- 
nali in parallelo. 


Per l'uscita al frequenzimetro, potete utilizzare 
due piccole boccole oppure un connettore BNC da 
pannello. 


COME SI USA 


L'uso di questo circuito è molto semplice. 

Se una volta inserito il quarzo da controllare, il 
led si accende, significa che questo è funzionante, 
se al contrario il led rimane spento, vorrà dire che 
il quarzo è difettoso. 

Collegando sull'uscita un frequenzimetro digita- 
le, si avrà la possibilità di ricavare qualche ulteriore 
dato riguardante il quarzo, ad esempio conoscere 
l'esatta frequenza di oscillazione, quindi stabilire 
seéinfondamentale oppure un overtone e su qua- 
le armonica. 

Collegando al frequenzimetro un qualsiasi quar- 
zo CB da 27.105 KHz leggerete 9.035 KHz poichè 
questi risultano di 3° armonica infatti: 


9.035 x 3 = 27.105 


Normalmente la frequenza indicata dal frequen- 
zimetro, anche se moltiplicata per tre, non corri- 
spondè mai a quella riportata sull'involucro, per- 
chè ogni quarzo và corretto con una capacità ag- 
giuntiva, ed è per questo che su ogni schema di 
stadio oscillatore è presente un piccolo compensa- 
tore da 6-30 pF. 

Ad esempio, un quarzo da 27.150 anzichè oscil- 
lare a 9.035, potrebbe benissimo oscillare a 9.030 
KHz oppure a 9.038 KHz, moltiplicandolo per tre si 
avrebbero 9.030 x 3 — 27.090 KHz e non i 27.105 
riportati sull'involucro. 

Come vedesi in fig. 7, collegando in serie al 
quarzo un condensatore da 5 - 12 - 22 - 30 pF 
constaterete che la frequenza del quarzo passerà 
da 9.030 KHz a 9.035 ed anche a 9.040 KHz quindi 
potrete già affermare che con un compensatore da 
6/30 pF questo quarzo si accorderà da un minimo 
di 27.090 ad un massimo di 27.120 KHz. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Nel kit da noi fornito, troverete tutto il materiale 
necessario a questa realizzazione e cioé lo stampa- 
to monofaccia serie LX.663, tutte le resistenze, i 
condensatori, l'integrato con il relativo zoccolo, un 
diodo al silicio e un diodo led piü il deviatore di 
SCCOnSIOTIS suo aa L. 7.500 

Il solo circuito stampato LX.663................. L. 600 

Nei prezzi sopra indicati, sono escluse le spese 
per la spedizione postale. 


Il circuito che presentiamo in questo articolo si 
compone di un minitrasmettitore che lavora sulla 
gamma UHF sui 300 MHz circa e di un ricevitore in 
superreazione accordato sulla stessa identica fre- 
quenza. 

Per svolgere le funzioni per le quali é stato pro- 
gettato, è necessario che la sua portata non superi i 
10-15 metri, cosi come lo presenteremo infatti, 
potrete utilizzarlo per le seguenti applicazioni: 

- Come antifurto per valigie o borse. Intraprenden- 
do un lungo viaggio in treno, puo capitare di ad- 
dormentarsi e, al risveglio, con tutto quello che 
accade oggi, puó succedere di non trovare la pro- 
pria valigia. Grazie a questo circuito invece, appe- 
na la valigia o la borsa "si allontana" dal suo pro- 


Di portata non superiore ai 10-15 metri, il circuito che presenteremo 
puó essere utile per svolgere svariate funzioni come ad esempio 
antifurto, promemoria ed altro. Sostituendo la capsula souducer con 
un relé, lo stesso circuito potrà diseccitare un antifurto o aprire una 
porta o un cancello. 


prietario, questi viene immediatamente svegliato 
dal suono della cicalina di cui é dotato. 

- Come promemoria. Inserendo il trasmettitore nel- 
la valigetta del campionario o nel borsello, evitere- 
te di dimenticarlo sul tavolo del ristorante o nell'uf- 
ficio di un vostro cliente perché, fatti 10-15 metri, il 
ricevitore posto in tasca, vi avvertirà subito della 
vostra dimenticanza. 

- Come "Baby-Sitter" elettronico. A volte basta un 
solo attimo di distrazione di una mamma, due paro- 
le scambiate sulla spiaggia con la signora dell'om- 
brellone accanto o con un'amica in un parco gio- 
chi, perché il bimbo si allontani tanto quanto basta 
a perderlo di vista. Per non perdere poi, presi dal 
panico, ore di affannose ricerche sarà sufficiente 
applicare alle bretelle o alla cintura dei suoi panta- 
loncini questo piccolo trasmettitore e la mamma, al 
primo "tentativo di fuga", verràimmediata avvisata. 
- Come comando per antifurto. introducendo il 
ricevitore in macchina, potrete inserire automati- 
camente l'antifurto dall'esterno e, ancora automa- 
ticamente, disinserirlo al ritorno. La stessa funzio- 
ne potrà essere sfruttata per l'antifurto di un appar- 
tamento o per quello di un negozio. 

- Come apricancello. Anche se la portata del tra- 
smettitore è limitata a soli 10-15 metri, tale raggio 
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d'azione é sufficiente per azionare un apricancello 
o la saracinesca di un garage. 

Oltre alle applicazioni da noi suggerite, ve ne 
possono essere altre piü personalizzate, per le qua- 
li questo progetto può risultare ugualmente valido. 

Il principio di funzionamento è molto semplice: 
finchè i due apparati si trovano distanti non più di 
10-15 metri, il ricevitore rimane "muto" mentre, 
appena si supera tale distanza, esso emette una 
nota acustica di allarme. 

Sostituendo nel circuito del ricevitore il piccolo 
altoparlante souducer con un minirelè da 6 volt, 
questo può essere utilizzato per pilotare relè più 
potenti, indispensabili per alimentare motorini, 
elettroserrature o altre apparecchiature elettriche 
alimentate direttamente dalla tensione di rete. 


SCHEMA ELETTRICO TRASMETTITORE 


Come vedesi in fig. 1, lo schema del trasmettitore 
impiega un solo integrato ed un transistor. 

L'integrato IC1, un C/Mos tipo ICM.7555, viene 
utilizzato nel circuito come generatore di BF ad 
onda quadra la cui frequenza di oscillazione é de- 
terminata dal valore della resistenza R1, posta fra il 
piedino 3ed i piedini 2e6ela capacità del conden- 


satore C1, collegato fra la massa e gli stessi piedini 
2 e 6. Con i valori da noi assegnati, tale frequenza 
risulta di circa 1.500 Hz. 

Dal piedino di uscita 7, tramite la resistenza R3 
ed il diodo DS1, tale segnale viene applicato sulla 
base del transistor TR1, un 2N709, che costituisce, 
con i condensatori C5 e C6, le bobine L1 ed L2, 
l'impedenza JAF1 e la resistenza R4, l'oscillatore 
UHF accordato sui 300 MHz circa. 

Il segnale di BF applicato sulla base di TR1, co- 
me già avrete intuito, serve per modulare in am- 
piezza la portante in UHF. 

Per evitare di trasmettere su di una frequenza 
notevolmente diversa da quella prefissata, abbia- 
mo realizzato la bobina L1 con una linea di circuito 


Il consumo di tutto il circuito, avendo utilizzato 
per lo stadio modulatore un integrato C/Mos, non 
supera i 2 milliamper e perció , alimentando il tra- 
smettitore con una normale pila a 9 volt, si ottiene 
un'elevata autonomia di funzionamento. 

Per coloro che volessero aumentare o ridurre la 
portata di questo trasmettitore, diremo che é suffi- 
ciente modificare il valore della resistenza R4 co- 


me segue: 

- portandola da 150 a 180 o 220 ohm, si riduce la 
portata massima, condizione adatta se si desidera 
utilizzare il circuito come antifurto. 

- Diminuendo invece il valore di R4 portandolo da 
150 a 47 o 33 ohm, la portata del trasmettitore 
aumenta (e di conseguenza aumenterà anche il 


stampato, in parallelo alla quale abbiamo collegato 
un compensatore siglato C6. Cosi facendo, la bo- 
bina sarà del tutto insensibile a qualunque "solleci- 
tazione meccanica" a cui il circuito potrebbe esse- 
re sottoposto e che potrebbe variarne la frequenza. 

Per tale circuito non é necessaria alcuna anten- 
na esterna in quanto la bobina L2, costituita da uno 
spezzone di filo argentato ripiegato ad "U" e colle- 
gato fra l'impedenza JAF1 e la presa della bobina 
L1, svolge la funzione di antenna trasmittente con 
un raggio di azione tale da coprire tranquillamente 
la distanza richiesta, cioé 10-15 metri. 


consumo del circuito) e questa condizione potrà 
risultare piü utile utilizzando il circuito come ra- 
diocomando per apricancello. 


SCHEMA ELETTRICO DEL RICEVITORE 


Il ricevitore, come vedesi in fig. 2, è leggermente 
piü complesso del trasmettitore infatti, per la sua 
realizzazione, sono necessari tre transistor e due 
operazionali, contenuti in un unico integrato tipo 
TL.082. 

II primo transistor, un NPN tipo 2N709, indicato 


Fig. 1 Schema elettrico del trasmettitore. 


ELENCO COMPONENTI LX.657 


R1 z 47.000 ohm 1/4 watt 

R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 

R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 

R4 = 150 ohm 1/4 watt 

C1 z 10.000 pF poliestere 

C2 = 10 mF elettr. 16 volt 

C3 z 10.000 pF poliestere 

C4 = 1.000 pF a disco 

C5 = 3,3 pF a disco 

C6 = 4,5 - 20 pF compensatore 
L1 = vedi testo 

L2 = vedi testo 

JAF1 = Impedenza 2,2 microHenry 
DS1 = diodo al silicio 1N.4148 
TR1 = NPN tipo 2N709 

IC1 = ICM.7555 

S1 = interruttore 
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nello schema elettrico con la sigla TR1, viene uti- 
lizzato come rivelatore in superreazione accordato 
logicamente sulla stessa identica frequenza del 
trasmettitore. 

In questo stadio, la bobina L1 con in parallelo il 
condensatore C3, serve per accordare il circuito su 
di una frequenza "fissa" di circa 300 MHz. 

Ovviamente, a causa della tolleranza del con- 
densatore C3 o della distanza irregolare esistente 
fralespire della bobina L1, non é da escludere che 
il ricevitore sia invece sintonizzato sui 2900 sui 310 
MHz. 


Questo comunque non deve preoccuparvi per- 
ché il compensatore presente sullo stadio trasmit- 
tente serve proprio a compensare queste eventuali 
tolleranze. 

In pratica si ha un ricevitore sintonizzato su di 
una frequenza "fissa" ed un trasmettitore sul quale 
é possibile modificare la frequenza di emissione 
per sintonizzarlo su quella del ricevitore. 

Quando la bobina L1 capta il segnale modulato 
irradiato dal trasmettitore, sulla giunzione L1-R3, é 
presente il segnale di bassa frequenza di modula- 
zione, cioé una nota a 1.500 Hz che, tramite la 
resistenza R5 ed il condensatore C8, viene applica- 
ta alla base del transistor TR2, un normale NPN 
tipo BCY59. 

Sul collettore di guest'ultimo, il segnale di BF, 
sguadrato ed amplificato, viene trasferito, tramite 
le resistenze R8 ed R9, agli ingressi dell'operazio- 
nale IC1/A, utilizzato, in questo circuito, come 
"comparatore di tensione". 

In pratica, il segnale di BF che giunge sul piedino 
2 (Ingresso invertente), risulta sempre di ampiezza 
minore rispetto a quello che giunge sul piedino 3 
(ingresso non invertente), per la presenza del con- 
densatore C10 e della resistenza R10. 

In tale condizione, sull'uscita (piedino 1 di 
1C1/A), sono presenti degli impulsi positivi a 1.500 
Hz che, attraverso la resistenza R11, raggiungono 
il diodo raddrizzatore DS1 per essere rettificati. 


Ai capi del condensatore C12, é presente perció 
una tensione di circa 6 volt che viene applicata, 
tramite il diodo DS2, sull'ingresso invertente del 
secondo operazionale IC1/B (piedino 6). 

Questo successivo stadio funziona da semplice 
oscillatore di BF e, con i valori della resistenza R13 
e del condensatore C14 da noi prestabiliti, questo 
genererà una nota a circa 2.700 Hz. 


Fino a quando il condensatore C12 viene mante- 
nuto carico dagli impulsi provenienti dal compara- 
tore IC1/A, la tensione di 6 volt applicata sul piedi- 
no 6, blocca il funzionamento dell'oscillatore 
quindi in uscita non sarà presente alcuna nota di 
BF. 

Quando invece il ricevitore non capterà più il 
segnale del trasmettitore, il condensatore C12 ini- 
zierà lentamente a scaricarsi sulla resistenza R12. 


II valore di questa resistenza è stato calcolato per 
ottenere un ritardo fisso di circa 5secondi, utile ad 
evitare falsi allarmi dovuti a delle momentanee at- 
tenuazioni del segnale di AF provocate da ostacoli 
improvvisi che possono venire ad interporsi fra il 
trasmettitore ed il ricevitore. 

Trascorso questo breve lasso di tempo, il con- 
densatore C12 sarà completamente scarico quin- 
di, non giungendo piü sull'ingresso invertente 
(piedino 6) la tensione positiva di 6 volt, l'oscillato- 
re si sbloccherà e a questo punto sul piedino di 
uscita 7, sarà disponibile il segnale di BF a 2.700 
Hz. 

Tramite la resistenza R14, questa nota raggiun- 
gerà la base del transistor TR3 che, amplificando- 
la, ecciterà la capsula souducer utilizzata come 
trasduttore acustico in sostituzione del tradiziona- 
le altoparlante che, per un circuito "portatile", ri- 
sulterebbe decisamente ingombrante. 


La scelta della frequenza a 2.700 Hz per questa 
nota di BF, é stata fatta in funzione delle "specifi- 
che" di funzionamento della capsula souducer che 
la Casa Costruttrice ha fornito infatti, utilizzando 
tale capsula con frequenze comprese fra i 2.500 e i 
3.000 Hz, si ha il massimo rendimento acustico, 
vale a dire il massimo volume sonoro ben udibile 
anche se il circuito viene tenuto nella tasca della 
giacca o del cappotto. 


Il deviatore S2, che collega la base di TR3 diret- 
tamente sull'uscita del comparatore IC1/A (posi- 
zione LOCALIZZATORE) oppure su IC1/B (posi- 
zione ANTIFURTO), serve, nella prima posizione, 
per tarare il circuito ed anche per controllare, du- 
rante il suo impiego, che il circuito ricevitore fun- 
zioni regolarmente mentre, nella seconda posizio- 
ne, come già sappiamo, funziona normalmente da 
antifurto. 

Abbiamo dotato il circuito di questa funzione 
aggiuntiva perché puó benissimo accadere che, 
dopo aver acceso il ricevitore, ci si dimentichi di 
accendere il trasmettitore oppure che questo non 
funzioni piü perché la pila si é esaurita perció , 
spostando questo deviatore dalla posizione anti- 
furto in posizione localizzatore, se tutto funziona 
regolarmente, la capsula souducer emetterà la no- 
ta di 1.500 Hz del trasmettitore, ben diversa dalla 
nota di 2.700 Hz generata invece dal ricevitore 
quando entra in allarme. 

In tale ricevitore, é possibile ridurre la sensibilità, 
cioè diminuire la portata massima da noi dichiara- 
ta, modificando semplicemente il valore della resi- 
stenza R10 portandola dagli attuali 2,2 megaohm 
ad 1 megaohm. 

Infatti, utilizzando il sistema come antifurto per 
valigie, borselli ecc., può essere vantaggioso dis- 
porre di un circuito che entri in allarme quando il 
trasmettitore viene a trovarsi distante non più di 
3-4 metri anzichè 10 o 15 metri. 
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AI contrario, per aumentare il raggio di azione, 
non é consigliabile agire sul ricevitore aumentan- 
do il valore di R10 bensi , come già accennato, 
conviene aumentare la potenza del trasmettitore, 
riducendo il valore della resistenza R4, applicata 
sull'emettitore del transistor TR1 (vedi fig. 1). 

Per chi volesse sostituire il piccolo altoparlante 
souducer con un relé miniaturizzato da 6 volt e 
utilizzare quindi il circuito come radiocomando, é 
necessario apportare allo schema elettrico la mo- 
difica riportata in fig. 3. Tale modifica consiste nel 
cortocircuitare la resistenza R19, per far si che al 
relé giunga direttamente la tensione di alimenta- 
zione di 9 volt, ed applicare in parallelo a questo un 
qualsiasi diodo al silicio infine collegare, tra il col- 
lettore del transistor TR3ela massa, un condensa- 
tore poliestere da 1 mF, necessario per integrare il 
segnale di comando da applicare alla bobina del 


Foto del trasmettitore. Si noti, sopra 
alla bobina ad "U", il ponticello di 
rame che nello schema elettrico é si- 
glato L2. 


relé ed ottenere cosi una tensione di eccitazione 
più stabile. 

Il ricevitore può essere alimentato con una nor- 
male pila da radio a 9 volt. Precisiamo che, a ripo- 
SO, il circuito assorbe circa 5 milliamper e che solo 
quando l'altoparlante emette la nota acustica di 
allarme, l'assorbimento sale a circa 19 milliamper. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Terminata la descrizione dello schema elettrico 
dei due stadi, se pensate che questo progetto, sia 
come antifurto che come semplice radiocomando, 
possa risolvere un vostro specifico problema, po- 
trete dare inizio alla realizzazione pratica. 

Consigliamo di montare innanzitutto il circuito 
trasmettitore perché , oltre ad essere piü semplice, 


Fig. 3 Volendo sostituire 'altopar- 
lantino con un relé a 6 volt, dovete 
necessariamente togliere la resi- 
stenza R19 e applicare tra, collettore 
e massa, un condensatore da 1 mi- 
crofarad. 


Fig.4 Connessioni del semiconduttori Impiegati In tale progetto. 
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ER) CONTROLLO 


1CM7555 


vi sarà indispensabile per controllare poi il funzio- 
namento del ricevitore. 

Sul circuito stampato siglato LX.657, montate 
quindi lo zoccolo per l'integrato ICM7555, poi il 
deviatore S1 inserendo il supporto filettato nel foro 
previsto, come vedesi in fig. 6. 

Montate infine le poche resistenze richieste, il 
diodo DS1, collocando la fascia che contorna il 
corpo, rivolta verso lo zoccolo dell'integrato (vedi 
fig. 6) poi proseguite con i condensatori al polie- 
stere e ceramici ed infine inserite l'impedenza 
JAF1, il compensatore C6 ed il transistor TRI. 

Per quanto riguarda il compensatore C6, come 
potrete constatare osservandolo da sotto, dispone 


Foto del ricevitore In gam- 
ma UHF. SI noti, nel mon- 
tagglo, la bobina di sintonia 
L1 e Il piccolo altoparlanti- 
no Soudecer. 


di tre terminali disposti a triangolo: i due terminali 
collegati assieme devono essere rivolti verso l'e- 
sterno del circuito stampato mentre l'altro verso il 
condensatore ceramico C5 (vedi fig. 6 e 7). 

Montando il transistor TR1 sul circuito stampa- 
to, dovrete ricordarvi di porre la tacca di riferimen- 
to presente sul suo involucro, rivolta verso la resi- 
stenza R4. 

Proseguite poi il montaggio collegando i termi- 
nali dell'interruttore S1 sulle piste del circuito 
stampato, come vedesi in fig. 6, e quindi la presa 
per la pila, ricordandovi che il filo rosso va collega- 
to al positivo di alimentazione e quello nero al 
negativo. 


nuova elettronica 


>f 


Fig. 5 Disegno a grandezza naturale del due 
stampati necessari alla realizzazione di questo 
progetto. È importante notare, nello stampato 
LX.657 del trasmettitore, la bobina a U già incisa. 
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PILA 9 V. 


Fig. 6 Schema pratico di montag- 
glo del trasmettitore. Nel montare Il 
compensatore C6, ricordatevi di por- 
re il terminale centrale verso ll con- 
densatore ceramico C5. 


Foto del trasmettitore, glà fissato nei mobi- 
le In plastica da nol fornito e completo di 
pila di alimentazione da 9 volt. 


i - 
Comic 


«ua 


Fig. 7 Schema pratico di montaggio del ricevitore. Ricordatevi di inseri- LOCALIEEATONE 
re, sul circuito stampato, ll ponticello di filo di rame posto In prossimità del 
condensatore C11. 
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Mentre la bobina L1 č incisa sul circuito stampa- 
to, la L2 dovrete autocostruirla ripiegando ad "U" 
un corto spezzone di filo di rame nudo. 

Questa bobina, comunque, non é per nulla criti- 
ca (funziona da antenna per il circuito) per cui è 
sufficiente uno sguardo alla foto ed al disegno 
pratico per capire subito come dovrete realizzarla. 

Completato il montaggio, inserite l'integrato 
ICM.7555 nello zoccolo, collocando la tacca di ri- 
ferimento (o il lato contraddistinto da un piccolo 
punto impresso nell'involucro) verso il condensa- 
tore C1. 

A questo punto mettete da parte il circuito del 
trasmettitore e, utilizzando il circuito stampato si- 
glato LX.658, iniziate il montaggio dello stadio ri- 
cevente. 

Il disegno riportato in fig. 7 vi aiuterà ad indivi- 
duare la posizione in cui collocare i diversi compo- 
nenti, per i quali consigliamo di iniziare dallo zoc- 
colo per l'integrato TL.082, quindi di proseguire 
con le resistenze ed i diodi, non dimenticando che 
la fascia di riferimento presente sul corpo di questi 
ultimi, deve essere orientata come visibile nello 
schema pratico. 

A questo punto effettuate il ponticello con filo di 
rame nudo fra i due fori posti vicinoa C11 ea R19e, 
una volta eseguito, applicate sul circuito stampato 
i condensatori al poliestere, i ceramici, gli elettroli- 
tici e l'impedenza JAF1 da 2,2 microhenry. 

Il transistor 2N709, (TR1), deve essere inserito 
collocando la tacca di riferimento rivolta verso il 
condensatore ceramico C6 mentre, per il transistor 
BCY59, (TR2), la tacca di riferimento deve essere 
rivolta verso l'esterno del circuito stampato ed infi- 
ne per il transistor plastico BC 237, (TR3), la parte 
piatta dell'involucro, và rivolta verso il trasduttore 
"souducer". 

La bobina L1 richiesta in tale montaggio, dovrete 
necessariamente autocostruirla utilizzando lo 
spezzone di filo di rame fornito nel kit. 


Su una punta da trapano da 7 mm. avvolgete 2 
spire unite, poi spaziatele, come visibile nella foto, 
in modo da ottenere, tra spira e spira, uno spazio di 
circa 4 mm. Eseguita questa operazione, inserite la 
bobina sul circuito stampato, appoggiandola diret- 
tamente sulla vetronite. 

Inserite ora un corto spezzone di filo di rame 
nudo nella pista che si collega al condensatore C5 
e saldate l'altra estremità del filo a mezza spira, 
partendo dal lato rivolto verso la resistenza R1. 


Per completare il montaggio non vi resta che 
inserire l'altoparlantino souducer, la presa per la 
pila e collegare i deviatori S1 e S2, come riportato 
chiaramente nello schema pratico di fig. 7. 


A questo punto inserite la pila da 9 volt nella sua 
presa, accendete il ricevitore agendo su S1 e, se 
non avete commesso errori, potrete procedere ad 
un primo e veloce collaudo. 


Il mobiletto del ricevitore, di dimensioni 
maggiori rispetto a quello del trasmettito- 
re, è già dotato di una griglia per la fuoriu- 
scita del suono. Come vedesi In figura, In 
basso dovete applicare | due deviatori S1 e 
S2 e nello spazio che rimane tra quest'ulti- 
mo e ll circuito stampato, troverà posto la 
pila di alimentazione. 
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Senza accendere il trasmettitore, spostate il de- 
viatore S2 in posizione antifurto e, cosi facendo, 
sentirete la nota acustica di 2.700 Hz generata dal- 
l'oscillatore di BF presente nel ricevitore mentre, 
spostando il deviatore in posizionelocallzzatore, la 
nota acustica dovrà cessare. 

Se questo non si verifica è inutile procedere, 
perchè avrete senz'altro commesso un errore e 
quindi dovrete ricercarlo fino a quando non si veri- 
ficherà la condizione poc'anzi riportata. 

Gli errori più comuni che noi riveliamo nei mon- 
taggi che giungono in riparazone sono sempre i 
soliti: 


- saldature mal effettuate 

- diodi invertiti 

- qualche resistenza di valore errato 

- qualche integrato che il lettore prima ha inserito 
nello zoccolo a rovescio poi, accortosi dell'errore 
in quanto il circuito non funzionava, lo ha reinseri- 
to nel giusto verso non pensando che essendosi 
già irrimediabilmente rovinato, anche se applicato 
in modo corretto non sarà più in grado di far fun- 
zionare il circuito. 


Escluso le saldature mal effettuate, i rimanenti 
difetti sono tutti dovuti a distrazioni o a collaudi 
frettolosi perciò , con un minimo di attenzione in 
più, potrete evitare la delusione di un montaggio 
non funzionante. 

Constatato che il ricevitore funziona corretta- 
mente, ponete il deviatore S2 in posizione localiz- 
zatore e dopo aver applicato la pila al trasmettitore, 
allontanatevi con questo di circa 3-4 metri e, con 
un cacciavite in plastica, ruotate il compensatore 
C6 fino ad udire sul souducer, una nota di 1.500 Hz 
perfettamente "pulita". 

Per una piü precisa taratura, potrete ancora al- 
lontanarvi di circa 6-7 metri e ritoccare C6 fino ad 
udire distintamente la nota di BF. 

Raggiunta questa condizione, potrete essere 
certi di aver sintonizzato il trasmettitore sulla stes- 
sa identica frequenza del ricevitore. 

Se non riuscite a sintonizzarvi potrete solo aver 
inserito nel ricevitore, per C5 e C6, due capacità 
diverse da quelle da noi consigliate. 

Se la tolleranza dei componenti da voi utilizzati 
non è eccessiva, potrete leggermente restringere o 
allargare le spire della bobina L1 del ricevitore ed 
otterrete ugualmente i risultati voluti. 

Eseguito questo accordo, spostate nel ricevitore 
il deviatore S2 dalla posizione localizzatore sulla 
posizione antifurto e, così facendo, il ricevitore 
non dovrà emettere più alcuna nota acustica. 

Provate ad allontanarvi di oltre 15 metri e dopo 
circa 5 secondi, ritardo introdotto, come vi abbia- 
mo già accennato, dal condensatore C12 e dalla 
resistenza R12 presenti nel ricevitore, il souducer 
emetterà la nota di allarme a 2.700 Hz. 

Avvicinandovi, cioè entrando nuovamente nel 
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raggio di azione del trasmettitore, il suono cesserà. 

Riassumendo, ricordiamo che usando questo 
circuito come “antifurto”, il trasmettitore deve es- 
sere collocato all'interno della valigia che volete 
proteggere mentre il ricevitore va tenuto in tasca. 

Se volete invece impiegarlo come "radiocoman- 
do", dopo aver inserito il minirelé in sostituzione 
della capsula souducer, applicate il ricevitore vici- 
noació che desiderate comandare a distanza men- 
tre il trasmettitore, ovviamente, lo terrete in tasca, 
sostituendo l'interruttore S1 con un pulsante nor- 
malmente aperto. 


I DUE CONTENITORI 


Sia il ricevitore che il trasmettitore, dovranno 
essere racchiusi solo ed esclusivamente all'interno 
di mobiletti in plastica, diversamente non si riesce 
né a trasmettere né a ricevere. 

Sapendo quanto risulta difficoltoso reperire un 
mobiletto idoneo a tale scopo, ne abbiamo fatti 
preparare due modelli di dimensioni tali da riceve- 
re esattamente i due circuiti stampati e le due pile. 

Il trasmettitore, come vedesi nelle foto, verrà in- 
serito nel mobiletto di dimensioni piü piccole (mm 
90 x 57 x 22) e l'unica operazione che dovrete 
eseguire sarà quella di praticare un foro nel coper- 
chio in modo da far uscire il perno del deviatore S1. 

Il ricevitore verrà invece collocato nel mobiletto 
più grande (dimensioni mm.120 x 55 x 28) forando 
il coperchio inferiore nella posizione visibile nella 
foto, in modo da applicare i due deviatori e ponen- 
do la griglia presente nel coperchio superiore in 
corrispondenza del lato dello stampato nel quale é 
inserita la capsula souducer. 

I due mobili verranno forniti a richiesta, cioé non 
sono inclusi nel kit, questo per lasciarvi liberi di 
adottare diverse soluzioni. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Il trasmettitore LX.657 completo di circuito 
stampato, transistor, integrato completo di zocco- 
lo, interruttore, presa per la pila, resistenze, con- 
densatori, impedenza JAF1 e compensatore (es- 
6luso mobil8)...... iret eterne oec sae L. 11.900 

Il ricevitore LX.658 completo di circuito stampa- 
to, transistor, integrato completo di zoccolo, due 
deviatori, presa per la pila, altoparlantino soudu- 
cer, resistenze, condensatori, diodi e filo per av- 
volgere la bobina L1 (escluso il mobile) ... L. 16.900 

Il mobiletto in plastica per il trasmettitore colore 


avorio modello PP6LX.657 ......................... L. 2.900 
Il mobiletto in plastica per il ricevitore colore 
nero modello PP4LX.658............................ L. 2.900 
Il solo circuito stampato LX.657 L............... 1.300 
Il solo circuito stampato LX.658 .............. L. 1.500 


| prezzi sopraindicati non includono le spese per 
la spedizione postale. 
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| migliori equalizzatori commerciali, quelli che, 
ascoltandoli, danno subito la sensazione di avere 
di fronte "qualcosa di diverso", utilizzano, nella 
maggioranza dei casi, dei filtri realizzati con indut- 
tanze. 


Infatti, solo grazie ad essa, si ha la possibilità di 
ottenere un filtro con un elevato "Q" su qualunque 
porzione di banda e di disporre, a differenza dei 
normali filtri a resistenza e capacità, di una pen- 
denza perfettamente simmetrica sui due fronti, 
quindi, oltre ad essere piü selettivi, risultano anche 
molto più efficaci. 


particolare configurazione circuitale tale da tras- 
formarlo in un'induttanza. 

É stato sufficiente montare qualche circuito e 
fare un confronto qualitativo, per riscontrare che 
non esisteva alcuna differenza tra il circuito in cui 
avevamo inserito una mastodontica bobina, e l'al- 
tro nel quale avevamo utilizzato un minuscolo ope- 
razionale. 

| vantaggi che si ottengono con questo “simula- 
tore d'induttanza" sono abbastanza evidenti e ri- 
spondono esattamente alle caratteristiche che vo- 
levamo ottenere cioè: riduzione di spazio, minor 
costo e semplicità di realizzazione. 


EQUALIZZATORE 


serie 


SLIM 


AMBIENTE 


In questo equalizzatore, al posto dei normali filtri attivi a resistenza 
capacità, abbiamo inserito dei filtri risonanti costituiti da una indut- 
tanza simulata con un operazionale, che risuona al centro della gam- 


ma interessata. 


Ovviamente tali equalizzatori, oltre a richiedere 

induttanze di valore elevato (si parte da 8 milli- 
henry per le frequenze più alte per arrivare a 4 
Henry per quelle più basse), risultando apparati 
stereo, per la loro realizzazione necessitano di una 
ventina di bobine e questo crea enormi problemi di 
spazio. 
Per questo motivo, si è sempre preferito adottare 
filtri a resistenza/capacità, perchè , oltre al rispar- 
mio di spazio, si riduce il costo e la complessità 
della realizzazione, anche se poi il risultato finale 
non riesce mai ad eguagliare quello ottenibile con 
un filtro ad induttanza. 


Poichè era nostra intenzione proporre un equaliz- 
zatore professionale per soddisfare anche i lettori 
più esigenti, con le stesse identiche caratteristiche 
di quelli ad "induttanza", abbiamo cercato di risol- 
vere il problema utilizzando un operazionale in una 
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A questo punto avremo probabilmente stimolato 
la vostra curiosità e vorrete sapere come sia possi- 
bile trasformare un integrato in una induttanza per 
cui, prima di proseguire, sveleremo questo “miste- 
ro". 


Il SIMULATORE DI INDUTTANZA 


La configurazione circuitale necessaria ad otte- 
nere questo risultato è molto semplice infatti, col- 
legando ad un operazionale due sole resistenze ed 
un condensatore, come riportato in fig. 1, tutto il 
circuito, visto ai capi dei due morsetti A - B, si 
comporta esattamente come una "bobina". 

Ovviamente, non è possibile utilizzare tale cir- 
cuito in alta frequenza perchè, oltre a risultare mol- 
to piü ingombrante di una piccola bobina, un ope- 
razionale collegato in tale configurazione, riesce a 
sintonizzarsi fino ad un massimo di 200 KHz. 


Risulta invece molto vantaggioso impiegarlo in 
BF, in quanto permette di ottenere elevati valori di 
induttanze che, in condizioni normali, cioé avvol- 
gendo delle spire in filo di rame su di un qualunque 
supporto, risulterebbero molto ingombranti. 

A seconda del valore assegnato a questi tre 
componenti, con la semplice formula che ora ri- 
portiamo potrete calcolare il valore in Henry, a cui 
corrisponde il circuito: 


Henry = Rs x Rp x Cx 
dove: 


Rs e Rp sono espressi in kilohm 
Cx é espresso in microfarad 


Ammettendo che Rs risulti pari a 470 ohm, Rp a 
68.000 ohm e Cx a 120.000 pF, convertendoli in 
kilohm e mF rispettivamente, avremo: 


Rs z 0,47 Kohm 
Rp - 68 Kohm 
Cx z 0,12 mF 


Come vedesi in guesta foto, 
sul circuito stampato base 
dei potenziometri a slitta, 
s'innesteranno tutte le 
schede relative ai dieci filtri 
piü la scheda relativa allo 
stadio preamplificatore/e- 
qualizzatore. 


pertanto: 


0,47 x 68 x 0,12 = 3,835 Henry 


Collegando un condensatore in serie a questa 
induttanza otteniamo, come riportato in fig. 2, il 
classico circuito ad induttanza/capacità per il qua- 
lela frequenza di risonanza serie puó essere calco- 
lata con la formula: 


Hz = 159x V 1: (Lx C1) 
dove: 


L = induttanza simulata dall'operazionale, in Henry 
C1 - capacità posta in serie, espressa in microfarad 


Se C1 risulta da 4,7 mF e l'induttanza da 3,835 
Henry, il circuito si accorderà sulla frequenza di: 


159 x V 1: (3,835 x 4,7) = 37,45 Hz 


in pratica, in questa formula, occorre considerare 
anche la tolleranza dei condensatori e delle resi- 
stenze ed é per questo che, fra il calcolo teorico e la 
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Fig. 1 Collegando ad un Integrato 
operazionale due sole resistenze ed 
un condensatore, tutto Il circuito sl 


comporterà come un'"Induttanza" 
pertanto, collegando ! terminali A-B 
ad un impedenzimetro, ne potrete 
leggere Il valore, in Henry. 


reale frequenza di accordo, esisterà sempre una 
differenza, in percentuale del 5-10%. 

Conoscendo il valore dell'induttanza ottenuta 
con questo operazionale e la frequenza di accordo 
voluta, é possibile calcolare la capacità da applica- 
re in serie al circuito, utilizzando la formula inver- 
sa, che fornisce il valore da assegnare al condensa- 
tore C1 


C1 = 25.330 : (Lx Hz x Hz) 


In tutte queste formule, ricordate che le capacità 
vengono sempre espresse in microfarad, le indut- 
tanze L sempre in Henry e la frequenza sempre in 
Hertz, quindi avrete: 


25.330 : (3,835 H x 37,45 Hz x 37,45 Hz) = 4,7 mF 


Poiché i condensatori elettrolitici hanno delle 
tolleranze elevate, anche in questo caso, analoga- 
mente alla formula per il calcolo della frequenza di 
risonanza appena visto, non dovrete meravigliarvi 
se il circuito si accorda su una frequenza diversa 
da quella calcolata in via "teorica". Ad esempio, se 
dal calcolo teorico abbiamo tratto una frequenza di 
accordo pari a 37 Hz, questa in pratica puó risulta- 
re anche pari a 41 o 33 Hz. 


Avendo a disposizione un circuito L/C, accorda- 
bile su una precisa frequenza, anche se realizzato 
con un operazionale invece che con una induttan- 
za a filo, é possibile ora realizzare un equalizzatore 
in grado di attenuare o esaltare 10 bande della 
gamma acustica, cosi suddivise: 

32 - 64 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 4.000 - 8.000 
- 16.000 Hz 

Per ottenere questa condizione, bisogna innan- 
zitutto disporre di dieci "induttanze simulate", il cui 
valore deve essere scelto in modo da "risuonare", 
assieme al condensatore posto in serie, esatta- 
mente sulla frequenza voluta. 

Come vedesi in fig. 5, applicando sui due ingres- 
si di un amplificatore operazionale dieci poten- 
ziometri lineari da 22.000 ohm in parallelo e colle- 
gando poisui loro cursori dieci "induttanze simula- 
te", complete di relativo condensatore di accordo, 
avremo già realizzato un perfetto equalizzatore. 

Per capire com'é possibile, con tale configura- 
zione, attenuare o esaltare le varie frequenze della 
gamma audio, supponiamo di avere un solo filtro 
accordato sui 1.000 Hz ed osserviamo cosa accade 
ruotando il cursore del potenziometro tutto verso 
l'ingresso invertente (indicato con +. Vedi fig. 3). 


Fig.2 Applicando, in serie 
a questa induttanza, un 
condensatore (vedi C1), sa- 
rà facile ottenere un circui- 


to risonante L/C, che si ac- 
corderà su di una ben pre- 
cisa frequenza. 


Sapendo che un circuito L/C, presenta una resi- 
stenza quasi nulla sulla sua esatta frequenza di 
accordo mentre, al di fuori, una resistenza prati- 
camente infinita, é ovvio che la frequenza di 1.000 
Hz, giungerà sull'ingresso di IC1/B notevolmente 
attenuata. 

In teoria, ammesso che la resistenza R1 risulti di 
3.300 ohm, il filtro L/C alla frequenza di risonanza 
di 1.000 Hz, avrà un valore ohmmico di 0 ohm e 
quindi, tale frequenza non raggiungerà l'ingresso 
dell’operazionale. 

In pratica, essendo presente, nell'interno del- 
l'impedenza simulata, la resistenza Rs che, per 
ogni filtro, risulta sempre da 470 ohm, si ottiene un 
partitore resistivo composto da 3.300 ohm e 470 
ohm, cioé un rapporto di attenuazione di circa 12 
dB. 

Come vedesi in fig. 4, ruotando il potenziometro 
in senso opposto, cioé verso l'ingresso Invertente 
(indicato con -), fra quest'ultimo e la massa, per la 
frequenza di accordo del filtro, (1.000 Hz), viene 
inserita una resistenza da 470 ohm, che varierà la 
rete di controreazione dell'operazionale cioé il 
guadagno. Ammesso che la resistenza R2 risulti 
anch'essa da 3.300 ohm, tale stadio amplificherà 
esclusivamente i 1.000 Hz di circa 12 dB. 

Tenendo il cursore del potenziometro a metà 
corsa, tale frequenza non subirà alcuna variazione, 
in quanto l'attenuazione dovuta al partitore resisti- 
vo posto sull'ingresso non invertente, verrà auto- 
maticamente compensata dal guadagno del parti- 
tore resistivo presente sull'ingresso invertente. 


SCHEMA ELETTRICO 


Anche se ognuno dei dieci filtri risulta accordato 
su di una precisa frequenza di centro gamma, que- 
sto non significa che lo stadio attenui o esalti solo 
ed esclusivamente "quella" determinata frequenza. 

Qualunque filtro, infatti, comunque sia realizza- 
to, agisce per il suo valore massimo sulla frequen- 


Fig. 3 Inserendo quest'induttanza 
simulata dopo la resistenza R1 del 
preamplificatore IC1/A, la frequenza 
su cui questa risuona, giungerà sul- 
l'ingresso di IC1/B notevolmente at- 


tenuata. 


IC1- A 


Fig.4 Sela stessa induttanza viene 
invece applicata sull’ingresso "inver- 
tente" di IC1/B, l'operazionale ampli- 
ficherà maggiormente soltanto la 
frequenza su cul essa risuona. 


Fig. 5 Applicando sui 
due ingressi di IC1/B un 
potenziometro e al cur- 
sore di questo, un’indut- 


tanza simulata, potrete 
attenuare od esaltare la 
frequenza di risonanza, 
spostando il cursore ai 
due estremi. 
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In questa foto sono visibili i dieci potenziometri che controllano le frequenze di centro banda 
di 32 - 64 - 125 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 4.000 - 8.000 - 16.000 Hz, le cinque schede dei filtri, 
piü la scheda dello stadio preamplificatore/equalizzatore, che potrete inserire indifferente- 
mente sul connettore di destra o di sinistra. Vi ricordiamo che ogni scheda filtro controlla due 
frequenze. 


za di accordo e in modo piü blando su quelle latera- 
li. La larghezza della banda su cui agisce il filtro e 
l'ampiezza della variazione cosi ottenuta, determi- 
nano quello che, in termine "tecnico", viene defini- 
to il "fattore di merito" o il "Q" del filtro. 

Nel nostro caso, abbiamo definito tale specifica 
in modo da ottenere un "incrocio" a 3 dB (vedi fig. 
7) delle frequenze di lavoro dei filtri adiacenti e, 
cosi facendo, con soli dieci stadi, é possibile modi- 
ficare la curva di risposta dell'equalizzatore su tut- 
ta la gamma audio. 

Impiegando degli operazionali per simulare del- 
le induttanze, lo schema, come vedesi in fig. 6, 
risulta molto semplice in quanto il tutto si riduce ad 
un preamplificatore d'ingresso, costituito dall'ope- 
razionale IC1/A, seguito dallo stadio dei filtri. 

Il segnale preamplificato presente sull'uscita 
(piedino 7) raggiunge, tramite la resistenza R5, 
l'ingresso non invertente di un secondo operazio- 
nale, siglato IC1/B, che, come abbiamo visto pre- 
cedentemente, costituisce, assieme agli stadi di 
filtro, il vero e proprio equalizzatore. 
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In pratica, ai due ingressi invertente e non Inver- 
tente di |C1/B, fanno capo i due terminali, indicati 
nello schema elettrico con le lettere A-B, a cui 
vanno collegati i potenziometri ed i relativi opera- 
zionali che simulano le diverse induttanze. 

Lo schema necessario a trasformare un opera- 
zionale in un'"induttanza", è riportato in fig. 1 e, su 
questo, ci siamo già ampiamente soffermati nel 
paragrafo precedente. 

Salvo la diversità nei valori dei condensatori e 
delle resistenze, necessari a realizzare i filtri sulle 
diverse frequenze, questi stadi sono tutti equiva- 
lenti fra loro. 

Per questo motivo, abbiamo semplificato lo 
schema elettrico, di fig. 6, riportando solamente 
due dei dieci filtri che andranno normalmente col- 
legati al circuito. 

Utilizzando un integrato tipo TL.082, contenente 
al suo interno due operazionali, si possono realiz- 
zare due "induttanze simulate" con un unico inte- 
grato (vedi IC2/A e IC2/B) e, completando il circui- 
to con i due condensatori di ingresso (vedi C8 e 


| RS 1 
ENTRATA RI ži —-— é € USCITA 
T 
ELENCO COMPONENTI LX.635 
R1 = 100.000 ohm 1/4 watt Ae eB 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 z 10 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 z 3.300 ohm 1/4 watt C 
R6 = 10 ohm 1/4 watt : 
R7 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R8 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100 ohm 1/4 watt 
R10 - 22.000 ohm pot. lin. 
R11 = 470 ohm 1/4 watt 
R12 - 68.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10 ohm 1/4 watt 
R14 - 22.000 ohm pot. lin. 
R15 = 470 ohm 1/4 watt 
R16 z 68.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10 ohm 1/4 watt 
R18 = 680 ohm 1/4 watt 
R19 = 680 ohm 1/4 watt è 
C1 = 470.000 pF polistere 
C2 = 100.000 pF poliestere 


C3 = 22 pF a disco 

C4 = 330 pF a disco 

C5 z 100.000 pF poliestere 
C6 - 680 pF a disco 


» 


C7 = 47 mF elettr. 63 volt S su 
C8 = vedi testo 
C9 = vedi testo pes 


C10 - 100.000 pF poliestere 
C11 = vedi testo 

C12 = vedi testo 

C13 - 100.000 pF poliestere 
IC1 = TL.082 o TL.072 

IC2 = TL.082 o TL.072 


Fig. 6 In tale schema, abbiamo riportato il solo 


DL1 - diodo led stadio preamplificatore/equalizzatore (vedi IC1/A e 
DL2 - diodo led 1C1/B) più un solo duplice filtro (riquadro in colore 
S1 - deviatore a slitta con IC2/A e1C2/B), in quanto gli altri quattro, esclu- 
S2 - deviatore a slitta si i valori di C8-C9 e C11-C12, risultano equivalenti. 
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C11), si ottiene una coppia di filtri, ciascuno ac- 
cordato su una diversa frequenza. 

Perció, riferendoci sempre alla fig. 6, per ogni 
duplice filtro, si avranno due potenziometri, siglati 
R10ed R14, dei quali il primo fa capo al condensa- 
tore di ingresso C8 (punto C) ed il secondo all'altro 
condensatore di ingresso C11 (punto D). 

La prima induttanza si ottiene con l'operazionale 
IC2/A, modificando solo la capacità di C9, mentre 
la seconda con IC2/B, modificando invece la sola 
capacità di C12. 

Per ogni scheda i valori da utilizzare sono i se- 
guenti: 


Prima scheda 32 - 64 Hz 

C8 = 4,7 mF 

C9 = 0,12 mF 

C11 < 33mF 

C12 — 56.000 pF 

Seconda scheda 125 - 250 Hz 
C8 = 1,17 mF 

C9 = 39.000 pF 

C11 = 0,80 mF 


C12 — 15.000 pF 
Terza scheda 500 - 1.000 Hz 


C8 — 0,39 mF 

C9 = 8.200 pF 

C11 — 0,22 mF 

C12 — 3.900 pF 

Quarta scheda 2.000 - 4.000 Hz 
C8 = 0,1 mF 

C9 = 2.200 pF 

C11 = 56.000 pF 

C12 — 1.000 pF 


1000 4000 
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Fig. 7 Diagramma della larghezza di ban- 


da su cui agisce ogni filtro presente nel 
nostro equalizzatore. 


Quinta scheda 8.000 - 16.000 Hz 


C8 — 22.000 pF 
C9 — 470 pF 
C11 — 12.000 pF 
C12 — 220pF 


Per ogni integrato operazionale TL.082 inserito 
sulla scheda del duplice filtro, sono presenti inoltre 
le due resistenze R13e R17, entrambe da 100hmei 
due condensatori C10 e C13 da 100.000 pF, neces- 
sari per disaccoppiare la tensione di alimentazione 
del circuito che, nel nostro caso, risulta duale. 

Con soli sei integrati TL.082, é possibile quindi 
realizzare tutti i dieci filtri necessari per l'equalizza- 
tore, completi dei relativi stadi d'ingresso e d'uscita. 

Il deviatore S1, presente sull'uscita, serve per 
escludere (posizione Flat) dallo stadio preamplifi- 
catore tutto il circuito di equalizzazione. 

Le caratteristiche essenziali di questo equalizza- 
tore sono riassunte nella seguente tabella: 


Alimentazione duale................... 15 + 15 volt 
Consumo corrente ..................... 90 mA 

Filtri di banda .............................. 10 mono 

Banda di controllo ...................... 10 Hz a 25 KHz 
Attenuazione per filtro ............... 12 dB 
Esaltazione per filtro .................. 12 dB 

Rapporto S/N.............................. 73dB a 1voltusc. 
Distorsione armonica ................ 0,01 % 


32 Hz 64 Hz 125H2z 250 Hz 500 Hz T000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  8000Hz 16000 Hz 


Fig.8 Tutti i dieci potenziometri a slitta da 22.000 ohm lineari, andranno fissati sul circuito 
stampato a fori metallizzati siglato LX.635. Nel disegno abbiamo riportato anche le frequenze 
su cui agisce ogni potenziometro. 
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Foto della scheda LX.635 completa di potenziometri e manopole che troverete inserite in tale kit. 


Dal lato opposto di questo stesso circuito, dovrete fissare i connettori maschi, utili per 
innestare le cinque schede dei filtri, più quella del preamplificatore/equalizzatore, che potrà 
essere inserita indifferentemente sui due connettori esterni. 
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USCITA 

CANALE 
AL PRIMARIO SINISTRO 
DEL TRASFORMATORE 


DI ALIMENTAZIONE 


Fig. 10 Foto della scheda 
LX.635/C, su cui é già stata mon- 
tata la scheda LX.635/B peri diodi 
led (vedi fig. 24). 


Fig. 9 Schema elettrico del circuito di commuta- 
zione rete e flat-equalizzazione, che dovrà essere 
montato sul circuito stampato siglato LX.635/C. É 
importante innestare completamente a fondo i due 
commutatori, altrimenti uno potrebbe trovarsi piü in 
basso dell'altro. 


Per l'alimentazione del circuito, consigliamo di 
utilizzare l'alimentatore LX.408 presentato a pag. 
22 del n. 71. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Il circuito che abbiamo presentato è in versione 
mono quindi, volendolo realizzare in versione ste- 
reo, é necessario eseguire due identici esemplari. 

Per questa realizzazione abbiamo preferito sce- 
gliere un montaggio modulare, per offrirvi la pos- 
sibilità di modificare la frequenza di lavoro di ogni 
filtro, a secondo delle vostre esigenze. 

Sul lato anteriore del primo circuito stampato a 
fori metallizzati, siglato LX.635, inserite i dieci po- 
tenziometri a slitta in miniatura e, sul lato opposto, 
i quattordici connettori maschi a tre terminali, co- 
me visibile nella foto riportata. 

Innesterete poi nei connettori posteriori tutte le 
schede dei filtri e quella relativa al preamplificatore. 

Il circuito stampato siglato LX.635/B, serve per i 
cinque duplici filtri ed infatti, come vedrete nelle 
note di montaggio di ogni singolo stadio, per i 
condensatori C8-C9 e C11-C12 abbiamo previsto 
diversi fori supplementari in modo da collegare in 
parallelo piü condensatori, per ottenere cosi il va- 
lore di capacità richiesto. 
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L'altro stampato, che andrà innestato nei con- 
nettori maschi presenti sulla scheda dei potenzio- 
metri a slitta, è siglato LX.635/A e serve per il solo 
integrato TL.082 richiesto peril circuito di ingresso 
e di uscita (IC1/A - 1C1/B) e per tutti i componenti 
ad esso relativi riportati nello schema elettrico di 
fig. 6. 

Consigliamo di iniziare il montaggio delle sche- 
de partendo proprio da quest'ultima, il cui schema 
pratico é visibile in fig. 13. 

Innanzitutto, montate lo zoccolo per l'integrato, 
poi le resistenze, i condensatori e i due connettori 
femmina. 

Ora, inserite nello zoccolo l'integrato IC1, collo- 
cando il "punto" di riferimento presente su di un 
lato del corpo, verso la resistenza R5. 

Come vedesi in fig. 13, saldate su questo stesso 
stampato uno spezzone di cavetto schermato, ne- 
cessario all'ingresso del segnale di BF, collegando 
la calza di schermo sul terminale di massa. 

Per l'uscita del segnale, cioé per i due fili indicati 
con le scritte "Flat" ed "Equ." da collegare poi al 
circuito stampato LX.635/C, potete anche utilizza- 
re due corti spezzoni di filo isolato in plastica, o, 
meglio ancora, del cavetto schermato, per essere 
certi di non captare del ronzio di alternata. 

Ora, procedete nel montaggio passando alla 


|| 
ič; — 0 / ws 
64 Hz 250 Hz — 
Fig. 11 Come vedesi in questo disegno, sui due connettori esterni necessari a ricevere la 
scheda dello stadio preamplificatore/equalizzatore, abbiamo indicato i terminali che fanno 
capo agli ingressi A-B di IC1/B (vedi fig.6) e le due alimentazioni di 15 volt. Lo stesso dicasi 
per i connettori delle schede dei filtri. 


La scheda dello stadio preamplificatore/equalizzatore, come vedesi in questa foto, risulta 
leggermente piü lunga delle schede dei filtri perché , su di essa, sono presenti i terminali per 
l'ingresso segnale e per l'uscita Flat-Equalizz., come piü chiaramente potete vedere in fig. 25. 
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Fig. 12 Lostadio preamplificatore/- 
equalizzatore, dovrà essere montato 
sul circuito stampato siglato 
LX.635/A, come nella foto sopra. 


E 
sa  — 


STRA —. 
a 


LX 635-A 


scheda dei “filtri”. Nel disegno riportato in fig. 15, 
potete osservare la posizione in cui montare i 
componenti i cui simboli sono riportati nello 
schema elettrico di fig. 16. 

Poichè peri dieci filtrioccorrono cinque schede, 
che richiedono ognuna condensatori di capacità 
diversa, abbiamo preferito riportare il disegno 
completo di ognuna di esse. 

In fig. 16 potete vedere la prima scheda relativa al 
filtro da 32 e da 64 Hz, sulla quale deve essere 
inserito, per lo stadio a 32 Hz, un condensatore da 
4,7 mF, posto in orizzontale sullo stampato e con il 
segno “+” rivolto verso l'esterno mentre, per il 
filtro a 64 Hz, vengono utilizzati tre condensatori 
da 1 mF piü uno da 0.33 mF, per una capacità totale 
di 3,33 mF. 
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Fig. 13 Schema pratico di montaggio 
della scheda LX.635/A. Ricordatevi di 
collocare il condensatore elettrolitico 
C7 in posizione orizzontale. 


lo 


LX 635- B 


Fig. 14 Tutti filtri dovranno essere montati 
sul circuito stampato universale, LX.635/B. 


Fig. 15 Dilato, schema pratico di tale scheda. 


In fig. 17 è riportato lo schema pratico di mon- 
taggio della scheda relativa alla frequenza di 125 - 
250 Hz, su cui deve essere inserito per lo stadio a 
125 Hz, un condensatore da 1 mF piü uno da 0,47 
mF per un totale di 1,47. Per la frequenza di 250 Hz, 
viene utilizzato invece un condensatore da 0,47 mF 
piü uno da 0,33 mF per un totale di 0,8. 

Passando alla terza scheda, cioè quella relativa 
alla frequenza dei 500 - 1.000 Hz, per C8 viene 
utilizzata una capacità di 0,33 mF piü una da 56.000 
pF, mentre C9 - C11 - C12 non costituiscono alcu- 
na difficoltà , in quanto le capacità richieste sono 
tutte di valore standard. 

Per la quarta scheda, relativa alla frequenza di 
2.000 - 4.000 Hz, utilizzando dei valori standard, 
non sarà necessario, come per le prime, collegare 
in parallelo piü condensatori fra loro. 


Per l'ultima scheda, relativa ai filtri da 8.000 e 
16.000 Hz e visibile in fig. 20, dovete utilizzare, per 
C9 e C12, due condensatori ceramici rispettiva- 
mente da 470 pF e 220 pF. 

Le capacità impresse sugli involucri, potranno 
anche risultare diverse da quelle da noi indicate nel 
disegno pratico, in quanto possono essere riporta- 
te sia in microfarad che in nanofarad. Piü precisa- 
mente potrete trovare stampato: 


100.000 pF = 100n oppure .1 
56.000 pF = 56n oppure .056 
22.000 pF = 22n oppure .022 
2.200 pF = 2n2 oppure .0022 
1.000 pF = in oppure .001 


Con tutti i disegni relativi al montaggio dei vari 
circuiti, difficilmente potrete sbagliarvi, pertanto, 


Per realizzare un equalizzatore "stereo" vi occorrerà, come é visibile nella foto qui sotto 
riportata, un'altra scheda LX.635, completa di filtri e stadio d'ingresso. 
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Fig. 16 Schema pratico di montag- 
gio del doppio filtro, relativo alla fre- 
quenza di 32-64 Hz. Per ottenere le 
capacità richieste per C9-C8 e C12- 


C11 abbiamo utilizzato, come vedesi 
in disegno, piü capacità poste in pa- 
rallelo. 


Foto della scheda relativa al filtro da 
32-64 Hz. 
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Fig. 17 Schema pratico di montag- 
glo del secondo doppio filtro, relati- 
vo alla frequenza di 125-250 Hz. An- 
che per tale scheda, abbiamo utiliz- 
zato più condensatori posti in 
parallelo, per ottenere i valori richie- 
sti. 


Foto della scheda relativa al filtro da 
125-250 Hz. 


z ci] |L- : 


Fig. 18 Schema pratico di montag- 
gio del terzo doppio filtro, relativo 
alla frequenza di 500-1.000 Hz. Come 
per le schede precedenti, anche su 
questa dovrete collegare, in paralle- 
lo, più capacità per C9-C8 e C12- 
C11. 


Foto della scheda relativa al filtro da 
500-1.000 Hz. 


470 1000 pF 
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Fig. 19 Schema pratico di montag- 
gio del quarto doppio filtro, relativo 
alla frequenza di 2.000-4.000 Hz. In 
tale scheda le capacità richieste per 
C9-C8 e di C12-C11 risultano tutte di 
valore standard. 


Foto della scheda relativa al filtro da 
2.000-4.000 Hz. 
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Fig. 20 Schema pratico di montag- 
gio dell'uitimo doppio filtro, relativo 
alla frequenza di 8.000- 16.000 Hz. In- 
serendo l'integrato TL.082, control- 


late sempre che il "punto" di riferi- 
mento risulti rivolto in alto. 


Foto della scheda relativa al filtro da 
8.000-16.000 Hz. 


Il mobile serie "Slim", identico al preamplificatore LX.500 presentato sul n. 80, ci verrà consegnato tra breve ed è completo di 
mascherina forata e ossidata color Avion e predisposta per realizzare un impianto stereo. In tale mobile potrete collocare due 


circuiti base, per un totale di 20 potenziometri, il circuito di commutazione e lo stadio alimentatore riportato in fig. 30. 


DLI DL2 


2: diodo Led 


Fig. 21 Sul circuito stampato 
LX.635/D, monterete i due diodi led 
piatti e le due resistenze di alimenta- 
zione. 


Fig. 23 Disegno dello stampato a 
fori metallizzati, richiesto per i due 
commutatori a slitta (vedi fig. 10). 


una volta inserito in ogni zoccolo l'integrato 
TL.082, rivolgendo correttamente il lato su cui é 
presente il "punto" di riferimento, ogni circuito sa- 
rà pronto per essere innestato nei connettori della 
piastra sulla quale avrete precedentemente monta- 
to i dieci potenziometri. 

Precisiamo che, in sostituzione degli integrati 
TL.082, potete anche utilizzare dei TL.072 o dei 
LF.351. 

Una volta terminato il montaggio di ogni scheda, 
consigliamo di scrivere con un pennarello, in pros- 
simità dei connettori, il numero cui si riferisce la 
scheda, cioè 1 - 2 - 3 ecc., per evitare di inserire la 
scheda dei 32-64 Hz nel connettore dove invece 
andrebbe inserita quella da 8.000 - 16.000 Hz o 
viceversa. 

Ovviamente un tale errore non provocherebbe 
alcun danno al circuito, ma si perderebbe la nor- 
male sequenza delle frequenze di intervento dei 
vari filtri disposti, secondo le nostre indicazioni, a 
partire da 32 Hz, in ordine crescente, fino a 16.000 Hz. 

A questo punto l'equalizzatore non é ancora 
completato, in quanto abbiamo previsto altri due 


F. med 


fe al 


Fig. 22 Disegno a gran- 
dezza naturale del circuito 
stampato, richiesto per il 
montaggio dei diodi, come 
visibile in fig. 21. 


Fig. 24 Lo stampato LX.635/D, an- 
dra stagnato sui terminali della terza 
fila dei commutatori a slitta. 


circuiti stampati su cui vanno inseriti idue commu- 
tatori a slitta, uno per l'accensione e l'altro per la 
commutazione Flat - Equalizzazione, e i due diodi 
led che indicheranno la posizione di questi due 
commutatori. 

Come vedesi in fig. 21, sul circuito stampato 
LX.635/D andranno montati i due diodi led, con il 
terminale "anodo" rivolto verso l'alto (terminale 
più corto) ele due resistenze da 680 ohm, necessa- 
rie a limitare la corrente che scorre nei led stessi. 

Sull'altro circuito stampato, siglato LX.635/C, 
dovrete montare i due commutatori a slitta, inse- 
rendo a fondo i terminali nei fori presenti nella 
vetronite. Eseguita questa operazione, riprendete 
il circuito LX.635/D e, come chiaramente riportato 
in fig. 24, appoggiatelo verticalmente sul terzo 
terminale (contando a partire dalla parte frontale) 
dei due commutatori. 

Saldate poi le piste del circuito stampato 
LX.635/D su questi terminali e, cosi facendo, 
quando fornirete tensione al circuito, alimenterete 
automaticamente anche i due diodi led, a seconda 
logicamente della posizione dei due deviatori. 
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CABLAGGIO DEFINITIVO 


Per questo equalizzatore abbiamo realizzato un 
mobile serie "SLIM" identico a quello del preampli- 
ficatore LX.500 e del finale LX.513, presentati sui 
numeri 80 e 82/83. 

Questo mobile dispone di un pannello frontale, 
ossidato color "avion" edi un contropannello ossi- 
dato color oro, necessario per un montaggio STE- 
REO delle due schede base sulle quali devono es- 
sere già stati fissati i dieci potenziometri. 


Su queste schede, anziché essere presenti sei 
connettori maschi, (rispettivamente 5 per i filtri e 1 
per il circuito preamplificatore) ne troverete 7, cioè 
uno in piü del richiesto. 

Il motivo per il quale è stato inserito questo con- 
nettore supplementare é presto spiegato. 

Realizzando un montaggio stereo, conviene in- 
serirela scheda LX.635/A, relativa al canale di sini- 
stra, sul settimo connettore della scheda base 


stampati 


i due fili Flat e 


Equ., andranno collegati ai 


due circuiti 


LX.635/A. 
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terminali di commutazione 
della scheda LX.635/C dopo- 
diché, con due cavetti scher- 
mati, raggiungerete le boccole 
d'uscita. Il segnale d'ingresso, 
lo collegherete, sempre utiliz- 
zando due cavetti schermati, 


so LX.635/A, 


sui 


LX.635, mentre per il canale destro, conviene inse- 
rire la scheda LX.635/A sul primo connettore. 

Cosi facendo, i due preamplificatori risulteranno 
entrambi vicini alla schedina LX.635/C di commu- 
tazione. 

Per i filtri, in ognuna delle due schede, partirete 
inserendo quella a frequenza minore, sul secondo 
connettore di sinistra, per terminare con quella a 
frequenza maggiore sul penultimo connettore di 
destra. 

In fig. 25 sono visibili le connessioni da effettua- 
re sulle diverse schede per una realizzazione in 
versione stereo. 

Le due schede poste lateralmente, sulla parte 
alta del disegno, sono le due LX.635/A dello stadio 
ingresso-uscita, pertanto i due fili schermati, indi- 
cati con "entrata canale destro e sinistro", devono 
essere collegati sulle due prese femmine che fisse- 
rete poi sul retro del mobile. 

| due fili Equ. - Flat devono invece essere colle- 
gati sui due terminali della scheda centrale 
LX.635/C e i due fili schermati che escono da que- 


st'ultima, indicati con "uscita canale destro" e 
"uscita canale sinistro", ad altre due prese scher- 
mate che fisserete sempre sul retro del mobile. 

Su questa stessa scheda sono presenti anche i 
due terminali da collegare in serie alla tensione di 
rete dei 220 volt. Ad una di queste estremità deve 
essere collegata la spina di rete e sull'altra il prima- 
rio del trasformatore di alimentazione, che forni- 
sce la tensione allo stabilizzatore LX.408. 

Da questo alimentatore partono tre fili, uno posi- 
tivo di 15 volt, uno negativo, sempre di 15 volt, e 
uno di massa. 

| tre fili dei +-15, —15 e massa, come vedesi in fig. 
25, devono invece essere collegati ad una estremi- 
tà di uno solo dei due circuiti stampati LX.635. Il 
secondo circuito riceverà la tensione di alimenta- 
zione dal primo mentre la massa, per giungere su 
tale scheda, passerà prima attraverso lo stampato 
LX.635/C (quello su Cui sono presenti i due com- 
mutatori a slitta). 


Fig. 26 Connessioni viste da 
sopra, dell’integrato TL.082. In 
questo circuito potrete monta- 
re anche degli LF.353 - TL.072 
- uA.772. 


Così facendo, eviterete inutili ritorni di massa 
che potrebbero, fra l'altro, introdurre degli indesi- 
derabili ronzii. 

Molto spesso, quest'ultimi, vengono causati 
proprio da collegamenti di massa superflui, i quali 
sono in grado di creare delle spire in cortocircuito, 
capaci di captare l'alternata di rete irradiata dal 
trasformatore di alimentazione. 

Questa condizione puó verificarsi, ad esempio, 
se si collegano a massa entrambe le estremità dei 
due circuiti stampati LX.635. Non sempre "due 
punti di massa sono meglio di uno", perché come 
già accennato questa enorme spira puó captare 
induttivamente, dell'alternata introducendo cosi 
ronzii e disturbi. Collegando una sola estremità a 
massa, questo inconveniente non si verificherà 
mai. 

La tensione positiva dei 15 volt, che giunge da 
sola sul circuito stampato LX.635/C, serve solo ed 
esclusivamente per accendere i due diodi led (il 
contatto di massa é infatti già presente). 

Nello stesso mobile dell'equalizzatore verrà in- 
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yA7815 yA 7915 
Fig. 29 Connessioni degli 
integrati. 
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Fig. 27 L'equalizzatore andrà inserito sempre tra lo stadio 
preamplificatore e lo stadio finale di potenza. 


PREAMPLIFICATORE LX500 


MASSA 


COMPONENTI 


C1 - 100.000 pF poliestere 

C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 1.000 mF eletir. 50 volt 

C4 = 1.000 mF elettr. 50 volt 

CS = 100.000 pF a disco 

C6 = 100.000 pF a disco 

C7 = 47 mF elettr. 25 volt 

C8 = 47 mF elettr. 25 volt 

C9 = 100.000 pF a disco 

C10 = 100.000 pF a disco 

RS1 = ponte raddrizz. 100 volt 1 ampère 
IC1 = integrato tipo uA.7815 

IC2 = integrato tipo uA.7915 

T1 = trasform. prim. 220 volt 
second. 18+ 18 volt 1 ampére (n. 44) 


Fig. 30 Schema pratico di montaggio dell'alimentatore duale. 


EQUALIZZATORE LX635 


serito sia il trasformatore di alimentazione, sia lo 
stampato dell'alimentatore stabilizzato duale a 
+15 e-15 volt, tenendo il tutto il più distante possi- 
bile dalle schede e dalle prese ingresso e uscita del 
segnale. 

Nel kitsono presenti anche tutte le manopole dei 
potenziometri a slitta, non sempre facili da reperire 
con il passo desiderato. 


COME SI USA 


L'equalizzatore dovrà sempre essere collegato 
tra il preamplificatore e lo stadio finale di potenza, 
come potete osservare in fig. 27. 

Infatti, il segnale di ingresso applicabile all'e- 
qualizzatore, deve provenire da un'uscita pream- 
plificata e perciò non può essere prelevato diret- 
tamente da un pick-up o da un microfono. 

Per coloro che dispongono di un impianto HI-FI 
con preamplificatore e finale di potenza separati 
fra loro, l'installazione dell'equalizzatore risulterà 
estremamente semplice, infatti, seguendo lo 
schema di fig. 27, sarà sufficiente scollegare dal- 
l'amplificatore i cavetti provenienti dal preamplifi- 
catore e collegarli all'ingresso dell'equalizzatore. 
L'uscita dell'equalizzatore poi, andrà ovviamente 
collegata all'ingresso del finale di potenza. 

Disponendo invece di un "compatto", cioé di un 
amplificatore completo dello stadio di preamplifi- 
cazione e dei toni, si dovrà prelevare il segnale di 
ingresso per l'equalizzatore sull'uscita del pream- 
plificatore, presente normalmente su due prese 
DIN poste sul retro del mobile. 

Queste due prese, una per il segnale del canale 
destro ed una per quello sinistro, si collegano ad 
altre due prese DINacui fanno capo gli ingressi del 
finale di potenza perció, utilizzando tali connes- 
sioni, si potrà, anche in questo caso, installare co- 
modamente l'equalizzatore nell'impianto. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Il circuito è stato suddiviso in due kits, in uno dei 
quali abbiamo inserito i potenziometri più la sche- 
da entrata e uscita e il circuito di commutazione 


AMPLIFICATORE LX513 


completo della scheda porta-led, mentre nell'altro 
tutte le schedine dei filtri. 


LX.635 


In questo kit sono inclusi un circuito stampato 
LX.635 completo di potenzionetri e relative mano- 
pole piü i connettori maschi. Inoltre vi sono il cir- 
cuito stampato LX.635/A e l'integrato TL.082, ri- 
spettivamente completi di connettori femmine e di 
zoccolo ed infine i componenti visibili in fig. 6. 

Oltre a ció , troverete i due circuiti stampati 
LX.635/C e LX.635/D, completi di diodi led, resi- 
stenze e commutatori a slitta, più il filo schermato 
necessario ai collegamenti....................... L. 53.000 


LX.635/F 


In questo kit sono inclusi cinque circuiti stampa- 
ti LX.635/B per la realizzazione dei filtri, completi di 
connettori femmina piü gli integrati TL.082 com- 
pleti di zoccolo, resistenze e condensatori per ot- 
tenere le diverse frequenze dei filtri, da 32 a 16.000 
Hz, descritti nell'articolo ........................... L. 34.000 


LX.408 


Questo é il kit di un alimentatore stabilizzato 
duale da 154-15 volt presentato sul n. 71 di Nuova 
Elettronica. Comprende il circuito stampato, i due 
integrati stabilizzatori, il ponte raddrizzatore e i 
condensatori elettrolitici e al poliestere di filtro 
(ecluso il solo trasformatore di alimentazione n. 
"A PREMIER IT NO A SOSA L. 9.800 

Il solo trasformatore n. 44, in grado di fornire sul 
suo secondario una tensione di 184-18 volt a 1 
AIDE iei scies SEN ee L. 9.100 


COSTO DEI CIRCUITI STAMPATI 


dcl REA — — RIA L. 7.300 
LOCOS S AG acc p ERBEN nce OR en L. 2.200 
M eiim anita L. 9.500 
LX OBO... ————— L. 2.900 
IRIS nata L. 500 


Nei prezzi sopra riportati non sono incluse le 
spese postali. 
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Disegnare sul video del computer come se lo schermo fosse un foglio 
di carta e la penna ottica una matita, é quanto molti vorrebbero fare 
sul proprio computer Commodore VIC20 o C64. Il circuito che pre- 
sentiamo, di costo contenuto e semplice da realizzare, é in grado di 


svolgere tali funzioni. 


La febbre del computer ha contagiato molti gio- 
vaniela possibilità di poterne oggi reperire modelli 
molto economici, ha contribuito a diffondere que- 
sta macchina elettronica in forma esplodente la- 
sciando poi bruscamente molti di questi "nuovi 
acquirenti", in uno sconfinato labirinto. 

Cosi, apprese quelle venti istruzioni fondamen- 
tali per programmare il computer, se l'utilizzatore 
non é all'altezza delle risorse della macchina, si 
ritrova con un oggetto con il quale non riesce a 
comunicare. 


Il fototransistor potete inserirlo nell'interno dell'involucro plastico 
di una penna a sfera o di un normale pennarello. 


A questo punto il rivenditore lo informa solo che 
esistono altri accessori di cui sarebbe bene dotare 
il sistema, gli fornisce una dimostrazione veloce 
delle possibilità di espansione e, poiché il suo 
obiettivo é "vendere", poco gli importa se l'acces- 
sorio venduto risulterà più o meno utile al cliente. 

Un'espansione venduta senza schema elettrico e 
che ovviamente non puó essere aperta per non 
perdere il diritto di garanzia, la si acquista pratica- 
mente "a scatola chiusa", senza sapere se vale o no 
la somma versata. 

Per questo motivo, dopo aver pubblicato il pro- 
getto e lo schema di due accessori per il VIC20 e 
C64, molti nostri lettori, avendo visto una dimo- 
strazione sulla "penna ottica", hanno pensato che 
Nuova Elettronica avrebbe potuto presentare an- 
che questo nuovo circuito ad un prezzo piü acces- 
sibile, con uno schema “visibile” e quindi perfet- 
tamente comprensibile e riparabile. 

A proposito dell'interfaccia per registratore 
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LX.636 presentata sul n. 95, abbiamo ricevuto al- 
cune telefonate di consulenza e sono giunte al 
nostro laboratorio alcune interfacce con il relativo 
registratore perché , "non funzionanti". 

Per evitare ad altri lo stesso insuccesso, voglia- 
mo precisare quanto segue. 

Il difetto non è dell'interfaccia, bensì della presa 
per auricolare. Se con il vostro registratore, l'inter- 
faccia si rifiuta di funzionare, è perchè su tale presa 
il segnale giunge attenuato da un partitore resisti- 
vo (una resistenza in serie più una seconda colle- 
gata tra l'uscita e la massa), collocato direttamente 
sul circuito stampato. 

Con tale partitore, in uscita sarà sempre presen- 
te un segnale la cui ampiezza risulterà minore del 
minimo livello richiesto, per pilotare un ingresso 
TTL cioè il primo integrato dell'interfaccia, un 
74LS14. 

Per ovviare questo inconveniente, esistono due 
sole soluzioni: 


- cercare sul circuito stampato questo partitore e 
togliere la resistenza collegata a massa. 

- prelevare il segnale direttamente sui due termina- 
li dell'altoparlante, anziché dalla presa auricolare. 

È ovvio che, in entrambi i casi bisognerà sempre 
agire sul potenziometro del volume per avere in 
uscita un segnale di ampiezza sufficiente, (condi- 
zione facilmente verificabile dal lampeggio del 
diodo led) perchè se l'ampiezza risultasse insuffi- 
ciente, sarebbe impossibile rileggere i programmi 
precedentemente registrati su nastro. 

Il trimmer R5, inserito nell'interfaccia, servirà in- 
vece per regolare l'ampiezza del segnale prove- 
niente dal computer e da applicare al registratore 
pertanto, una volta montata l'interfaccia, è neces- 
sario procedere a due tre prove per poter trovare i 
giusti livelli sia in fase di registrazione che di lettura. 

Detto questo, torniamo alla nostra “penna otti- 
ca" utile per scrivere e disegnare sullo schermo di 
un televisore collegato al computer, grazie alla 


quale potrete comandare l'esecuzione di qualche 
vostro programma o tracciare dei disegni grafici 
complessi che, con una normale tastiera, risulte- 
rebbero difficoltosi da ricavare. 

La "risoluzione" del disegno, cioè la dimensione 
del singolo punto illuminato sullo schermo del vi- 
deo, viene definita dalle caratteristiche del compu- 
ter perciò, a seconda del computer in vostro pos- 
sesso, VIC.20 o C.64, otterrete dei disegni o dei 
grafici più o meno definiti anche se il circuito che 
presentiamo, è perfettamente compatibile ad en- 
trambi i due modelli. 


SCHEMA ELETTRICO 


Come abbiamo appena accennato, il circuito per 
l'interfaccia di questa penna è stato progettato per 
funzionare direttamente, commutando un sempli- 
ce deviatore, sia sul computer VIC.20 che sul C.64. 


Come si presenta la scatola da inne- 
stare nel computer VIC.20 o C.64. 


Come vedesi in fig. 1, per questa realizzazione 
sono necessari un solo integrato tipo SN.7406 (so- 
stituibile con un SN.7416) contenente nel suo in- 
terno 6 inverter a collettore aperto, un solo transi- 
stor NPN tipo BC237 ed un Hexfet, tipo 1Z3 più, 
ovviamente, un fototransistor TL.064 che, appog- 
giato sullo schermo del televisore, costituisce la 
parte "attiva" della penna. 


Prima di passare alla descrizione dello schema 
elettrico, apriamo una breve parentesi per spiegare 
come avviene l'accensione di questi "punti lumi- 
nosi" sullo schermo TV, non solo perché questo vi 
permetterà di capire meglio il funzionamento di 
tutto il circuito ma anche per evitare che qualcuno, 
tratto in inganno dal funzionamento apparente del- 
la penna, possa pensare che sia quest'ultima a 
"scrivere" sul video, eccitando direttamente i punti 
luminosi sul tubo del televisore mentre invece, in 
realtà , il funzionamento del circuito è esattamente 
l'opposto. 


Le immagini su un monitor o su un TV, vengono 
ottenute tramite un "solo punto" che, velocemente, 
"scorre" su tutta la superficie del video. 


Tale scorrimento viene chiamato "scansione" ed 
avviene, partendo da un estremo all'altro del tubo 
(scansione orizzontale di riga) poi, terminata una 
riga, il "punto luminoso" passa a quella immedia- 
tamente successiva, di poco piü sotto sullo scher- 
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Fig. 1 Schema elettrico del circuito 
che vi permetterà di disegnare, sul video 
del vostro computer VIC.20 o C.64. Per 
adattare il circuito a questi due tipi di 
computer, è sufficente spostare soltan- 
to il deviatore S2. 


CO nuova 
\L/ elettronica 


Fig.2 Disegno a grandezza natura- 
le del circuito stampato. 


ELENCO COMPONENTI LX.659 


R1 = 470 ohm 1/4 watt 

R2 = 4,7 Megaohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 

R4 = 10.000 ohm trimmer 

R5 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 - 10.000 ohm 1/4 watt 

R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 

R8 - 10.000 ohm 1/4 watt 

C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
DL1 = diodo led 

TR1 = NPN tipo BC.238 
FTR1 = fototransistor tipo TIL.64 
HFT1 = Hexfet tipo IRFD.1Z3 
IC1 = SN.7406 

S1 = interruttore 

S2 - deviatore 


Fig. 3 Connessioni 
G-D-S, dell'Hexfet 
IRFD.1Z3, impiegate 
per la realizzazione di 
questa penna ottica. 


IRFD1Z3 


CONNETTORE USCITA GIOCHI 


mo, e cosi prosegue, una dopo l'altra per 625 righe, 
fino a coprire tutta la superficie del tubo. 

La scansione totale é cosi veloce (40 millesimi di 
secondo) che, per effetto della persistenza del- 
l'immagine sulla retina dell'occhio, non si vede il 
punto che scorre bensi un quadro luminoso com- 
pleto. 

All'interno di tale quadro, rendendo piü o meno 
luminoso il punto, si possono ottenere delle imma- 
gini come avviene nel normale uso del TV ed ac- 
cendendolo e spegnendolo, é possibile ottenere 
delle scritte come nel caso di un computer. 

Appoggiando la "penna ottica" sullo schermo 
del televisore, quando il punto luminoso di scan- 
sione passa di fronte alla superficie sensibile del 
fototransistor, questo si porta in conduzione for- 
nendo un impulso che, amplificato, raggiunge 
tramite il connettore (piedino 6) l'ingresso dell'in- 
tegrato addetto al controllo del video, posto nell'in- 
terno del computer. Tale integrato, utilizzando due 
celle di memoria presenti nel suo interno, memo- 
rizza le coordinate X ed Y (coordinata orizzontale e 
verticale rispettivamente), del punto "rivelato" dal- 
la penna e le rende disponibili al microprocessore 
principale. 

Perquesto motivo, appoggiando semplicemente 
la punta della penna su un preciso punto dello 
schermo, é possibile comandare l'esecuzione di 
qualche vostro programma o tracciare dei disegni 
grafici complessi con estrema facilità. 

Dopo questa premessa, torniamo al nostro 
schema elettrico di fig. 1 e vediamone il funziona- 
mento. 


CONNETTORE 
USCITA GIOCHI 


SN7406 


Fig.4 Connessioni del fotodiodo e del 
transistor, viste da sotto e dell'integrato 
SN.7406, visto da sopra. 


Fig.5 Schema pratico di montaggio. Ricordarsi di effettuare Il ponticello in prossimi- 
tà della R2 e di controllare attentamente le connessioni del fototransistor FTR1 e del 
connettore “uscita giochi”. 
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Come abbiamo appena visto, quando il fototran- 
sistor FTR1 viene eccitato dal "punto" di scansione 
che scorre sullo schermo del TV questo genera un 
impulso che, attraverso il condensatore di disac- 
coppiamento C1, giunge sulla base del transistor 
TR1, un NPN tipo BC237. 


Questo transistor amplifica il segnale d'ingresso 
tanto che sul suo collettore troveremo un impulso 
positivo di ampiezza sufficiente a pilotare l'ingres- 
so dell'inverter IC1/B (piedino 9), utilizzato per 
squadrare il segnale ed applicarlo, tramite il termi- 
nale 6 del connettore "uscita giochi", all'ingresso 
del computer. 

Il trimmer R2 collegato in serie alla tensione di 
alimentazione del collettore del fototransistor, é 
necessario, come vedremo piü dettagliatamente 
parlando della messa a punto del circuito, per re- 
golare la sensibilità della penna. 


Per abilitare il computer a memorizzare l'impul- 
so captato dal fototransistor, viene sfruttata la fre- 
quenza di 50 Hz, che viene inviata al circuito "toc- 
cando" semplicemente con un dito la piastrina me- 
tallica collegata sul gate dell'hexfet HFT1. 


Il segnale a 50 Hz presente sul drain di questo 
Hexfet, raggiunge cosi l'ingresso dell'inverter 
IC1/A, per essere amplificato e squadrato. 


Se il vostro computer é un Commodore C.64, il 
segnale viene prelevato direttamente sull'uscita di 
questo inverter mentre, se avete un VIC.20, questo 
segnale deve essere nuovamente invertito di pola- 
rità e, per questo, abbiamo utilizzato un secondo 
inverter che, nello schema elettrico di fig. 1 è sigla- 
to IC1/C. 

Il deviatore S2, presente nel circuito, permette di 
selezionare l'uscita sia per l'uno che per l'altro 
computer. 


- 0118 — 
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La tensione di alimentazione necessaria al fun- 
zionamento di tutto il circuito, viene prelevata di- 
rettamente dal computer, attraverso il connettore 
innestato sul lato del contenitore dello stesso 
computer. 

Sui contatti di tale connettore avremo: 


terminale 7 = positivo di alimentazione a 5 volt 
terminale 6 = uscita segnale della penna ottica 
terminale 8 = massa 

termianle3 = uscita segnale di abilitazione a 50 Hz 


Il diodo led DL1 collegato sul positivo di alimen- 
tazione, permette di stabilire quando la penna otti- 
ca risulta collegata al microcomputer (diodo led 
acceso) o quando il circuito risulta escluso. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Anche questo progetto, come i precedenti ac- 
cessori presentati per il computer Commodore, é 
completo di un apposito contenitore plastico, sul 
quale viene fissato il connettore femmina da inne- 
stare direttamente sul retro del computer. 

Il circuito stampato richiesto per questa realiz- 
zazione è siglato LX.659 ed è stato dimensionato, 
come visibile in fig. 2, in modo da poter essere 
facilmente fissato nell'interno del contenitore. 

Prima di montare i componenti sul circuito 
stampato, dovrete controllare se i fori in cui devo- 
no essere fissati i due deviatori, risultano di diame- 
tro adeguato. Per una leggera tolleranza del dia- 
metro o per piccole sbavature della vetronite, po- 
trebbe essere necessario allargarli leggermente 
con una piccola lima tonda da ferro. 

Questa operazione è più conveniente eseguirla 
quando, sul circuito, non esiste ancora alcun com- 
ponente. 


Fig.6 Fotodelcirculto, 
già montato, nell'interno 
della scatola In plastica 
avorio. 


STAGNARE =, 
D) 


Fig. 7 Per il collegamento dal circuito al foto- 
transistor, utilizzate un cavetto schermato con 
filo bifilare. Dopo averio Inserito nell'involucro di 
una biro, stagnate il filo G al "clips", dopodichè 
basterà toccare con un dito tale clips, per abilita- 


re ll computer e disegnare sul video. 


Iniziate quindi il montaggio effettuando il ponti- 
cello di collegamento posto in prossimità della re- 
sistenza R2 (vedi fig. 5), utilizzando uno spezzone 
di filo di rame nudo. Fatto questo, inserite le resi- 
stenze, il trimmer R4, i due condensatori e i termi- 
nali per i collegamenti della sonda e del connettore. 

A questo punto inserite lo zoccolo per l'integrato 
IC1 poi il transistor TR1, collocando la parte piana 
del suo involucro, rivolta verso IC1 ed infine l'Hexft 
HFT1. 

Quest'ultimo, come potrete constatare, dispone 
di due piedini per lato e, controllando bene, con- 
staterete che due di questi piedini, come vedesi 
anche in fig. 3, risultano cortocircuitati. 

Per inserire questo Hexfet in modo corretto sul 
circuito stampato, i due piedini cortocircuitati, de- 
vono essere rivolti verso il deviatore S2. Se, per 
disattenzione, vengono invertiti, il circuito, oltre a 
non funzionare, metterà immediatamente fuori uso 
l'Hexfet. 

Ora, inserite il circuito stampato all'interno del 
contenitore in plastica ed eseguite su questo, i fori 
necessari ad inserire i due deviatori, il led ed il 
connettore di collegamento. 

Per far si che i fori risultino esattamente nella 
posizione voluta, appoggiate lo stampato al fondo 
della scatola e, con una matita o un pennarello, 
segnate la posizione cosi trovata poi con una punta 
da 6 mm effettuate i due fori per i deviatori e con 
una da 5 mm, un foro per il diodo led mentre, per il 
connettore di collegamento, eseguite un'asola di 2 
cm. circa sul bordo del contenitore, nella posizione 
visibile in fig. 6. 

Ora, inserite sul circuito stampato i due deviato- 
ri, fissandoli con i due dadi come vedesi in fig. 6, 
con dei piccoli spezzoni di filo di rame isolato in 
plastica, collegate i terminali dei devitori nei cin- 
que fori presenti sul circuito stampato. 

Per collegare il diodo led, ripiegate i terminali ad 


"U" poi, dopo averli inseriti nei due fori, saldateli e 
tagliatene la parte eccedente. 

Saldando questi due terminali, cercate di non 
avvicinare troppo la punta del saldatore al corpo 
del diodo led per non fonderne l'involucro plastico 
e metterlo cosi fuori uso. 

Per evitare qualsiasi dubbio e per controllare di 
non averlo inserito a rovescio, prima di saldarlo 
definitivamente sullo stampato, applicate una ten- 
sione di 5 volt sui terminali + e massa, e, agendo 
sul deviatore S1, controllate che il led si accenda 
regolarmente. 

A questo punto inserite nella scatola in plastica il 
circuito cosi completato. 

Con due viti autofilettanti, avvitate poi al bordo 
del contenitore, il connettore di uscita, tenendo la 
parte piü larga del suo involucro verso il circuito 
stampato (vedi fig. 5). 

Sui terminali di tale connettore, saldate una piat- 
tina a 5 fili (oppure anche cinque fili colorati) che 
serviranno per il collegamento ai cinque terminali 
posti sul circuito stampato vicino a S2. 

È ovvio che, se i terminali 7-8-6-3 del connettore 
non vengono collegati ai corrispondenti terminali 
sullo stampato, il circuito non puó funzionare ed in 
particolare per il collegamento dei terminali 7 ed 8, 
a cui fanno capo rispettivamente il positivo di ali- 
mentazione e la massa. 

Ora sul circuito stampato manca solo l'integrato 
IC1 che inserirete nello zoccolo, collocando la tac- 
ca di riferimento verso il condensatore C2. 

Sui rimanenti tre terminali posti in prossimità del 
trimmer R4 ed indicati con le lettere C - M - G, 
collegate un cavetto schermato a due fili. 

Poiché i due fili interni risultano di diverso colo- 
re, potrete, ad esempio, utilizzare quello rosso per 
collegare il terminale C (filo che collegherete al 
collettore del fototransistor), la calza di schermo la 
collegherete sempre al terminale M (a cui fa capo il 
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terminale E del fototransistor) mentre l'ultimo filo, 
che potrebbe risultare di colore blu o verde, lo 
collegherete al terminale G. Questo filo G dovrà 
poi essere collegato alla piccola clips metallica, 
posta sulla penna ottica, che costituisce l'elemento 
sensibile che, toccato con un dito, abilita il funzio- 
namento del circuito. 

Il cavetto, per avere una certa libertà di movi- 
mento, sarà bene non risulti inferiore ad 1 metro di 
lunghezza. 


COSTRUZIONE DELLA PENNA OTTICA 


La penna ottica deve essere necessariamente 
autocostruita ma, come constaterete, si tratta di 
un'operazione molto semplice. 

In commercio, infatti, esistono penne a sfera o 
pennarelli di qualsiasi forma e dimensione quindi, 
fra tutti questi, ne sceglierete una che abbia l'invo- 
lucro in plastica ela clips di metallo (cioé l'astina a 
molla che serve ad "agganciare" la penna al ta- 
schino o al bordo dell'agenda) o comunque di 
qualsiasi altro materiale conduttore. 

Dopo aver tolto dall'interno il ricambio dell'in- 
chiostro, allargate la parte anteriore della penna in 
modo da far entrare il cavetto schermato e, sul 
retro, effettuate un foro da circa 5 mm nel quale, a 
realizzazione ultimata, andrà alloggiato il fototran- 
sistor. 

Come potrete vedere osservando la fig. 7, noi 
abbiamo preferito utilizzare il supporto della pen- 
na “a rovescio", cioè con il fototransistor che spor- 
ge sul retro mentre il cavetto di collegamento fuo- 
riesce dalla punta della penna. In questo modo 
infatti, scrivendo sul video, risulta molto più como- 
do toccare la clips metallica della penna con l'indi- 
ce del dito per dare al circuito l'abilitazione alla 
scrittura. 

Inserite il cavetto schermato nel supporto della 
penna e saldate i tre fili al collettore del fototransi- 
stor all'emettitore e alla clips. La calza metallica di 
schermo come già accennato deve essere collega- 
ta all'emettitore del fototransistor. Per distinguere i 
due terminali E - C di quest'ultimo è sufficiente 
osservare da sotto il suo contenitore e, come pote- 
te vedere anche dal disegno delle connessioni ri- 
portato in fig. 4, il terminale posto al centro del 
corpo é quello corrispondente al collettore. 

Cercate di isolare bene il filo del collettore per 
evitare che una volta inserito il fototransistor all'in- 
terno della penna, si venga a creare un cortocircui- 
to conil filo di massa. Per questo, potrete utilizzare 
un tubettino di isolante plastico inserito preceden- 
temente sul filo stesso. 

Il terminale G che fa capo al "gate" dell'hexfet, 
deve essere saldato alla clips metallica della penna 
in modo che, al momento dell'uso, sarà sufficiente 
appoggiare un dito su di essa per far entrare sull'- 
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Hexfet la frequenza dei 50 Hz richiesta per l'abilita- 
zione del circuito. 

Se non trovate una penna con la clips metallica, 
potrete inserire un sottile anello metallico sulla 
parte anteriore della penna e saldare a quest'ultima 
il filo poc'anzi menzionato. 

Completato il montaggio di questa penna ottica, 
potrete subito controllare se tutto funziona rego- 
larmente e quindi tarare il trimmer R4 per regolare 
la sensibilità del fototransistror al livello ottimale. 


TEST E TARATURA 


Inserite il connettore di collegamento posto sul 
lato della scatola dell'interfaccia, nel connettore 
"uscita giochi" del computer e quindi commutate il 
deviatore S2 sulla posizione VIC.20 oppure C.64 a 
seconda del modello in vostro possesso. 

Agite ora sul deviatore di accensione S1 e, cosi 
facendo, si dovrà accendere il diodo led. 

A questo punto inserite in memoria il semplice 
listato del programma di prova per il VIC.200 per il 
C.64, riportati di seguito e, dopo averlo ricopiato 
fedelmente, digitate come sempre RUN e RETURN 
per "lanciarlo". 

Per il VIC.20 sarà: 


(prog. 1) 


5 PRINT CHR$(147) 
10 A=PEEK (36870)-49 

20 B=PEEK (36871)-37 

30 X=INT (A/4) 

40 Y=INT (B/4) 

50 PRINT X;Y;CHR$(147) ;CHR$(145) 
60 FOR H=i TO 30: NEXT H 

70 GOTO 10 


mentre per il C.64 è il seguente: 


(prog. 2) 


5 PRINT CHR$(147) 

10 A=PEEK (53267)-39 

20 B=PEEK (53268) -40 

30 X=INT (8/4) 

40 Y=INT (B/8) 

50 PRINT X;Y; CHR$(147);CHR$(145) 
60 FOR H=1 TO 30: NEXT H 

70 GOTO 10 


Fatto questo, sul video appariranno in sequenza 
delle coppie di numeri casuali, posti in alto a destra 
sullo schermo. 

Con il fototransistor rivolto verso lo schermo, 
appoggiate la penna sul video in corrispondenza 
del primo carattere in alto a sinistra (cioè sul punto 
di inizio della pagina video) e, mantenendo la pen- 


na in questa posizione, regolate il trimmer R4 fino 
ad ottenere sul video una coppia di 0. 

Ottenuta questa condizione, provate a spostare 
la penna facendola scorrere sullo schermo, fino a 
portarvi all'estremo opposto del video. Cosi facen- 
do le coppie di numeri che vi appariranno, andran- 
no via via aumentando passando da 00fino a 21 21 
nel caso del VIC.20, o fino a 40 25 nel caso del C.64, 
corrispondenti all'ultima posizione della pagina 
video rivelata dalla penna ottica sui due diversi tipi 
di computer. 

Se non riuscite ad ottenere questa condizione 
anche ruotando completamente in un senso e nel- 
l'altro il trimmer R4, significa che la regolazione 
della luminosità del vostro televisore é troppo bas- 
sa quindi agite su tale regolazione e ripetete la 
taratura come abbiamo descritto. 

Utilizzando televisori piuttosto vecchi e con il 
tubo leggermente "esaurito", cioé sfuocato e poco 
luminoso, anche se la penna riesce ugualmente a 
distinguere il punto luminoso che scorre davanti 
alla superficie sensibile del fototransistor, a volte 
possono verificarsi degli errrori di lettura. Per evi- 
tare questo inconveniente, é sufficiente portare al 
massimo la regolazione del contrasto del televiso- 
re ed accentuare la luminosità dell'immagine. 

Con i due listati riportati qui di seguito, potrete 
poi verificare il buon funzionamento della plac- 
chetta metallica (la clips della penna) che serve, 
come abbiamo detto, da comando di abilitazione 
della penna stessa. 

Per il VIC.20 il programma é il seguente: 


(prog. 3) 


10 KzPEEK (37137) AND 16 
20 IF K=0 THEN 10 

30 PRINT "OKAY";A 

40 GOTO 10 


mentre per il C.64 il programma č: 
(prog. 4) 


10 K=PEEK (56320) AND 16 
20 IF K=0 THEN 10 

30 PRINT "OKAY";A 

40 GOTO 10 


Ricopiando il listato di programma e lanciandolo 
(digitando al solito RUN e RETURN), ogni volta 
che appoggerete un dito sulla placchetta, sul video 
apparira la scritta "OKEY 0". 

Non essendoci alcuna regolazione da effettuare 
per guesta parte di circuito, se non avrete com- 
messo errori di montaggio, guesto funzionera im- 
mediatamente. 


PROGRAMMA DI UTILIZZO per il VIC.20 e per il 
C.64 


| programmi di test che vi abbiamo fornito, con- 
fermeranno solo che la penna é efficiente ma non 
bastano ancora per disegnare sul video alcuna 
traccia, ne cancellare o scrivere alcun grafico. 

Per ottenere tutto questo, occorre un'altro sem- 
plice programma. 

Il programma riportato di seguito, adatto al 
VIC.20, riconosce la cordinata del punto (dalla li- 
nea 10 alla linea 40) su cui é puntata la penna, 
istante per istante e quindi, su tale punto, scrive il 
carattere voluto, definito nelle linee 60 e 70. 


(prog. 5) 


5 PRINT CHR$(147) 

10 A=PEEK (36870)-49 
20 B=PEEK (36871)-37 
ZO XmINT (8/4) 

40 Y=INT (B/4) 

50 PesY«224X 

60 POKE 38400+P,0 
70 POKE 7680+P, 81 

80 GOTO 10 


Più precisamente, la linea 60 definisce, nell'ulti- 
mo numero dopo la virgola dell'istruzione di PO- 
KE, il colore del carattere scritto, secondo la se- 
guente tabella: 


0 = Nero 

1 z Bianco 

2 = Rosso 

3 z Blu-Verde 
4 = Porpora 
5 = Verde 

6 z Blu 

7 z Giallo 


perciò , scrivendo POKE 38400--P,2 il carattere 
scritto risulterà ROSSO oppure BLU scrivendo 
POKE 38400--P,6. 

L'istruzione alla linea 70 definisce, nell'ultima 
cifra scritta dopo la virgola dell'istruzione POKE, il 
carattere da scrivere nella locazione voluta. Scri- 
vendo POKE 7680 + P,81 abbiamo definito, se- 
guendo la tabella dei caratteri del VIC.20, un carat- 
tere semigrafico corrispondente ad un punto. 

Perció , per disegnare ad esempio, una linea 
gialla, bisogna scrivere nelle istruzioni 60 e 70 
quanto segue: 


60 POKE 38400 + P,7 
70 POKE 7680 + P,81 


Come potete vedere, nella linea 60, dopo P, ab- 
biamo messo il numero 7, che corrisponde appun- 
to al colore GIALLO. 
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Per cancellare un carattere é sufficiente cambia- 
re il codice del carattere scritto in questa istruzio- 
ne, utilizzando, ad esempio, il carattere SPAZIO 
(96) cioé scrivere all'istruzione 70 quanto segue: 


70 POKE 7680 + P,96 


Per il C.64 queste funzioni si ottengono con il 
seguente programma: 


(prog. 6) 


5 PRINT CHR$(147) 

10 A=PEEK (53267)-39 
20 B=PEEK (53268)-40 
30 X=INT (A74) 

40 Y=INT (B/8) 
_ 50 P=Y#4+X 

60 POKE 55296+P,0 

70 POKE 1024+P, 81 

BO GOTO 10 


Le funzioni che così si ottengono sono del tutto 
identiche ed anche le istruzioni hanno lo stesso 
significato del listato precedente rispetto al quale 
infatti, risultano cambiati gli indirizzi delle PEEK e 
delle POKE. La tabella dei colori, in questo caso, 
risulterà poi la seguente: 


0 = NERO 

1 z BIANCO 

2 = ROSSO 

3 = BLU VERDE 

4 = PORPORA 

5 = VERDE 

6 = BLU 

7 = GIALLO 

8 - ARANCIO 

9 - MARRONE 

10 = ROSSO CHIARO 
11 = GRIGIO 1 

12 = GRIGIO 2 

13 = VERDE CHIARO 
14 = AZZURRO 

15 = GRIGIO 3 


Con il successivo programma, adatto al VIC.20, 
ogni volta che appoggerete la penna sullo schermo 
e toccherete la clips, otterrete la scrittura di un 
carattere, definito allo stesso identico modo del 
programma precedente. 


(prog. 7) 


5 PRINT CHR$(147) 

10 K=PEEK (37137) AND 16 
20 IF K=0 THEN 10 

30 PEEK (36870)-49 

40 PEEK (36871)-37 

50 X=INT (8/4) 

60 Y=INT (B/4) 

O P=Ya22+X 

80 POKE 38400+P,0 

90 POKE 7680+P, 81 
100 GOTO 10 


N 
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Ad esempio, volendo scrivere un punto rosso ogni 
volta che si tocca la clips della penna dovrete scri- 
vere alla linea 80 quanto segue: 


80 POKE 38400--P,2 


Per il C.64 il programma invece risulta modifica- 
to come segue: 


(prog. 8) 


5 PRINT CHR$(147) 
10 K=PEEK (56320) AND 16 
20 IF K=0 THEN 10 
30 PEEK (53267)-39 
40 PEEK (53268)-40 
50 X=INT (8/4) 

60 Y=INT (B/8) 

70 P=Y#40+X 

BO POKE 55296+P,0 
90 POKE 1024+P, 81 
100 GOTO 10 


Analogamente al caso precedente, volendo ora 
scrivere un punto verde ogni volta che si tocca la 
clips della penna, dovrete scrivere alla linea 80 
quanto segue: 


80 POKE 55296--P,5 


Abbiamo cosi terminato la descrizione di questa 
espansione, progettata per il computer VIC.20 e 
per il Commodore C.64 con la quale, utilizzando i 
programmi che abbiamo fornito, scoprirete nuove 
possibilità, sia utili che divertenti, per ampliare le 
capacità operative del vostro computer. Inoltre, 
pur trattandosi di un progetto "strettamente" dedi- 
cato al computer, non ci siamo soffermati sola- 
mente sui programmi e sulle istruzioni, ma abbia- 
mo parlato anche di elettronica in generale, guar- 
dando "dentro" per capire come funzionano quelle 
“misteriose scatolette” che compongono un com- 
puter. 


Nota: Per l'alimentatore anti black-out per C.64, 
vedi note riportate nelle pagine seguenti di questo 
stesso numero. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il materiale necessario a questa realizza- 
zione, cioé un circuito stampato monofaccia 
LX.659, resistenze, condensatori, trimmer, integra- 
to con relativo zoccolo, transistor, fotoaccoppiato- 
re, hexfet, diodo led, compreso di connettore a 
vaschettaa9 poll.............5. etnies L.22.500 

Il solo circuito stampato serie LX.659 ..... L. 1.700 

| prezzi sopra riportati, non includono le spese 
per la spedizione postale. 


Oscilloscopio doppia traccia 15 MHz 
OX 710 mua refi» 


m Schermo 8 x 10 cm 
Banda passante dalla 
c.c. a 15 MHz (-3 dB) 
Sincronizzazione 
fino a 30 MHz 
Sensibilità: è 
. » 5 mV/cm + 20 V/cm 
Lit. 530.000" Funzionamento XY 
(comprese due sonde 1:1/1:10) Estrema facilità 
di utilizzo 
Prova componenti 
incorporato 
Segnale di calibrazione 
* IVA esclusa T rettangolare incorporato 


Rappresentante esclusivo per l'Italia s : 
Ricevere documentazione tecnica 


i Visita di un vostro tecnico 
DE LORENZO instruments isita di un vostro tecnic 
20090 FIZZONASCO PIEVE E. (MI COGNOME 
Via Piemonte, 14 - Tel. (02) 90722441/2/3 - Tlx 325885 DLI I VIA TEI 
ROMA: Sarti (06) 536977 - TORINO: DELO I. OVEST (011 AD 


FIRENZE: Giovannet )55) 486023 - BOLOGNA: Carrer 


Siamo presenti al BIAS: pad. 14C - D1: E 2-4 METRIX 


MANSIONI 


La chitarra elettrica é lo strumento preferito da 
molti giovani e non esiste gruppo di amici nel quale 
almeno uno non suoni questo strumento a corda. 

Per poter emulare i chitarristi più in voga, spesso 
si aggiungono alla chitarra tutti quegli accessori 
elettronici in grado di trasformare il normale suono 
in uno piü "colorato", come effetti Ua-Ua, o Pha- 
sing, o Doubler o altri con nomi piü o meno ameri- 
canizzati. 

Quello che oggi vogliamo proporvi é un nuovo 
distorsore, nome che viene attribuito a qualsiasi 
circuito elettronico in grado modificare non line- 
armente la forma d'onda del suono, ben sapendo 
che ogni circuito di questo tipo distorce “a modo 
suo" il segnale di BF, producendo un effetto che 
non risulterà mai identico a quello fornito da un'al- 


Il suono fornito da un distorsore non risulterà mai identico ad 
un'altro, fornito da un diverso distorsore, e per questo motivo ecco a 
vol un nuovo schema che, a differenza di altri, aggiungerà all'effetto 


distorcente anche l'effetto soustain. 


tro anche, se pure questo, viene chiamato distor- 
sore. 

Pertanto c'é chi preferisce il distorsore X realiz- 
zato con normali transistor perché produce un 
suono piü "roco", altri lo schema Y che distorce il 
segnale saturandolo e arricchendolo di armoniche 
"acute", altri ancora preferiranno lo schema che 
proponiamo perché, a differenza di altri, permette- 
rà di aggiungere alla distorsione l'effetto "sou- 
stain", cioé una maggior durata della nota emessa. 
Infatti, grazie alla elevata amplificazione introdotta 
da questo circuito, è possibile portare “in risonan- 
za” la nota eseguita sulla chitarra e mantenerla 
così indefinitamente nel tempo. 

È un effetto molto apprezzato da tutti i chitarristi 
da noi interpellati tant'è che i primi due prototipi 
eseguiti dal nostro laboratorio, hanno già fatto il 
"giro" di tre concerti "live", riportando un meritato 
successo. 


SCHEMA ELETTRICO 


Da un primo sguardo allo schema elettrico di fig. 
1, potrete subito notare che tale distorsore utilizza 
un solo integrato, tipo LS.4558, sostituibile, senza 
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apportare alcuna modifica allo schema e alla zoc- 
colatura, con un TL.082 o un LF.353. 

Questo integrato, come ormai saprete, contiene 
al suo interno due amplificatori operazionali che, 
nello schema elettrico, abbiamo siglato con IC1/A 
e IC1/B. 

Il primo di questi, cioè IC1/A, viene utilizzato 
come amplificatore ed è provvisto di una rete di 
reazione "non lineare" ottenuta con i tre diodi posti 
tra l'uscita (piedino 1) e l'ingresso invertente (pie- 
dino 2). Con tali diodi si introduce una distorsione 
sul segnale di BF applicato dalla chitarra elettrica 
sull'ingresso non invertente di IC1-A (piedino 3). 

Agendo sul potenziometro R6, posto in parallelo 
a questi tre diodi, potrete variare a vostro piaci- 
mento la percentuale di distorsione generata dal 
circuito. 

Sempre con l'intento di ottenere un effetto di 
distorsione ben diverso dai normali distorsori, ab- 
biamo inserito una rete passiva di controllo dei 
TONI, per poter accentuare, in fase di esecuzione, 
le note acute o quelle basse. 

Piü precisamente, ruotando il potenziometro tut- 
to verso R9 e C6, si accentueranno le frequenze più 
basse mentre, ruotando il cursore di R10 verso R11 


ENTRATA 


t 


e C5, si otterrà in uscita un suono più ricco di acuti. 
Il segnale, dopo aver subito tutte queste trasfor- 
mazioni, giungerà al potenzionetro di VOLUME, 
siglato R14, necessario per dosare il livello di am- 
plificazione e, dal cursore di questo, lo prelevere- 
mo per applicarlo all'ingresso non invertente (pie- 
dino 5) del secondo operazionale, siglato IC1/B. 

Questo stadio é utilizzato come semplice 
Voltage-Follower, cioe da normale stadio separa- 
tore per poter adattare l'uscita del distorsore a 
qualsiasi ingresso di preamplificatore. 

Come molti di voi avranno certamente notato, il 
potenziometro del volume non risulta collegato a 
massa infatti, mentre un laterale é collegato al cur- 
sore del potenziometro per il controllo dei toni 
(vedi R10), l'altro è collegato alla giunzione delle 


DISTORSIONE 


MX 
K 


C1-A 


Fig. 1 Schema elettrico. 


R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R5 - 33.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1 megaohm pot. lin. 
R7 z 4.700 ohm 1/4 watt 
R8 - 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 - 6.800 ohm 1/4 watt 
R10 - 22.000 ohm pot. log. 


ELENCO COMPONENTI LX.668 R11 = 6.800 ohm 1/4 watt C 
R12 - 18.000 ohm 1/4 watt C 
R13 - 18.000 ohm 1/4 watt C 
R14 z 100.000 ohm pot. log. C 
R15 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R16 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 22.000 pF poliestere 
C2 = 47.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 

C4 = 22.000 pF poliestere 
C5 - 15.000 pF poliestere 


due resistenze R12 ed R13, entrambe da 18.000 
ohm. 

La ragione di questa diversa soluzione circuitale 
e molto semplice: utilizzando degli operazionali, 
sarebbe necessaria un'alimentazione DUALE per 
poter amplificare sia le semionde positive che quel- 
le negative del segnale di ingresso ma, volendo 
utilizzare per il funzionamento una sola pila dob- 
biamo creare una "massa fittizia" fissata a metà 
tensione. 

Questo, in effetti, è il compito delle due resisten- 
ze R12edR13eatale “massa” perciò, risulta colle- 
gato il laterale del potenziometro del volume e i 
due ingressi non invertenti di IC1/A e IC1/B. 

Il doppio deviatore S1/A e S1/B, presente nello 
schema, vi permetterà di escludere o inserire, tra la 


00.000 pF poliestere 

00 mF elettr. 16 volt 
00.000 pF poliestere 

00 mF elettr. 16 volt 
C10 = 1 mF poliestere 

DS1 - diodo al silicio 1N.4148 
DS2 - diodo al silicio 1N.4148 
DS3 - diodo al silicio 1N.4148 
IC1 = LS.4558 o TL.082 

S1 - doppio deviatore 

S2 = interruttore 
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USCITA 


2 


vostra chitarra e lo stadio preamplificatore, il cir- 
cuito distorcente. 

Come già abbiamo accennato, la tensione di 
alimentazione è prelevata da una normale pila per 
radio a 9 volt e, considerato il limitato assorbimen- 
to del circuito, (4,5 mA), non avrete problema di 
autonomia. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Il circuito stampato necessario per costruire 
questo distorsore é siglato LX.668 e, come potete 
vedere in fig. 2, ha dimensioni ridotte. 

Su tale circuito monterete per primo lo zoccolo 
per l'integrato IC1, poi tutte le resistenze e i diodi, 
cercando di non invertire la loro polarità e, per 
questo, vi consigliamo di guardare la fig. 4 dove 


potrete chiaramente rilevare il lato su cui andrà Come si presenta, a montaggio ulti- 
posta la fascia colorata che contorna il corpo. mato, il vostro distorsore per chitarra 
A volte, anziché una sola fascia, potrete trovarne elettrica. 


anche due o tre e, in questo caso, prendete come 
riferimento la fascia posta su una sola estremità del 
corpo, tralasciando le altre che sono sempre stam- 
pate al centro del corpo del diodo. 

Dopo questi componenti, potrete inserire tutti i 
condensatori al poliestere in miniatura, per i quali 
ripetiamo ancora una volta che il valore delle capa- 
cità puó essere impresso sull'involucro sia in mi- 
crofarad che in nanofarad. 

Pertanto un 22.000 pF, potrete trovarlo indicato 
con 22n oppure con .022, lo stesso dicasi per 
47.000 pF, che può essere indicato 47n oppure .047 
o per 100.000 pF che potrete trovare riportato co- 
me .1 (notare il "punto" prima dell'uno) e che quin- 
di non dovrete confondere con un condensatore 
da 1 mF, il cui valore non è preceduto dal punto. 

Seguono i due condensatori elettrolitici che in- 
serirete nello spazio a loro riservato, cercando di 
non invertire il terminale positivo con quello nega- 
tivo. 

Sullo stesso circuito stampato, troveranno posto 
anche tutti i terminali capicorda su cui saldare i fili 
di collegamanto ai tre potenziometri, alla presa di 
alimentazione, ai deviatori e alle prese di ingresso 


Fig.2 Disegno a grandezza natura- 
le del circuito stampato da utilizzare 
e uscita del segnale. per questa realizzazione. 


Terminato il montaggio, potrete inserire l'inte- 
grato nello zoccolo, ponendo la tacca di riferimen- 
to verso il condensatore C3. Questa tacca, a se- 
conda del tipo di integrato utilizzato, può essere 


rappresentata da un semplice “forellino” presente pr Fig. 3 Connessioni del 

sull'involucro in prossimità del piedino 1. PI |. TL.082, viste dall'alto. In 
Per un corretto funzionamento di questo distor- ) EMO tale circuito, potete uti- 

sore occorre ricordarsi quanto segue: še lizzare anche un 

- Tutto il circuito deve essere racchiuso entro un zača bedi LS.4558. 

piccolo contenitore metallico, non dimenticando 


di utilizzare delle viti metalliche per poter cosi col- LS4558 

legare a massa la pista negativa di alimentazione. TLO82 
Se la massa del circuito non risulta elettricamen- 

te collegata al metallo del contenitore, le carcasse 
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dei potenziometri non riusciranno a schermare la 
resistenza variabile posta internamente e pertanto, 
sull'altoparlante, udirete un forte ronzio di alternata. 
- Per collegare le prese d'ingresso e di uscita ai 
terminali del circuito stampato, dovrete necessa- 
riamente utilizzare del cavetto schermato, non di- 
menticando che la calza di schermo andrà sempre 
saldata sul terminale di massa, cioè alla pista col- 
legata al negativo di alimentazione. 

Gli unici problemi che potrebbero insorgere 
quindi, sono solo quelli del "ronzio" e non si pre- 
senteranno se, come consigliato, racchiuderete il 
tutto, compresa la pila di alimentazione, all'interno 
di una scatola metallica. 


EFFETTO SOUSTAIN 


Il circuito descritto vi permetterà di ottenere un 
effetto distorcente ben diverso da quello finora 
ottenuto da normali distorsori ma questo, da solo, 
non é in grado fornire l'effetto "soustain" da noi 
promesso. 

Infatti, per raggiungere tale effetto, dovrete ne- 
cessariamente costruirne due esemplari e colle- 
garli in serie fra loro. 

Se già disponete invece di un'altro distorsore, 
potrete provare a collegarlo direttamente sull'in- 
gresso di questo e subito noterete quali nuovi effet- 
ti musicali riuscirete a ricavare dalla vostra chitarra. 

A questo punto, visto l'utilizzo particolare di 
questo circuito, vi riportiamo alcuni consigli pratici 
che due chitarristi "di professione" ci hanno sug- 
gerito per sfruttare al meglio le caratteristiche di 
questo distorsore. 

L'effetto "sustain" é dovuto "all'innesco" di una 
auto-oscillazione della corda della chitarra quan- 


LABORATORIO GANCI - PALERMO 
Via A. Poliziano, 35 - Tel. 091/562601 


do, fra il pick-up e l'amplificatore, è presente una 
catena di preamplificazione con guadagno molto 
elevato. 

Tale effetto però , deve essere usato facendo 
vibrare UNA SOLA CORDA delle sei presenti sulla 
chitarra diversamente, l'oscillazione di tutte le cor- 
de provocherebbe solo un frastuono incomprensi- 
bile. 

Per questo motivo, quando si eseguono brani in 
cui le note devono essere molto sostenute, convie- 
ne sempre suonare tali note sull'ultima corda della 
chitarra (il cosiddetto MI cantino) e smorzare even- 
tuali oscillazioni delle altre corde appoggiandovi 
sopra l'altra mano. 

Il controllo di tono del distorsore, in questo caso, 
servirà egregiamente per regolare l'intensità del- 
l'effetto sustain sulle note acute o sulle note basse 
e, adottando questo accorgimento, vedrete che, in 
breve tempo, riuscirete ad usare con estrema facili- 
tà questo nuovo effetto creando suoni che, in altro 
modo, non potreste mai ottenere. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il materiale necessario per realizzare que- 
sto distorsore, cioé integrato, zoccolo, diodi, con- 
densatori, resistenze e potenziometri, compreso le 
due prese Jack per l'ingresso e l'uscita del segnale, 
il doppio deviatore per escludere o per inserire il 
circuito, il devitore di ON/OFF, il porta-pile e tutti i 
capicorda e, ovviamnete, il circuito stampato mo- 
nofaccia, LX.668 Nel Kit é escluso il contenitore 


| prezzi soprariportati non includono le spese 
postali. 


Comunica a tutti i possessori del Micro Computer N.E. che presso il LABORATORIO 
GANGI, troveranno tutte le schede già montate e collaudate per migliorarne le prestazione e 
capacità di memoria, inoltre troverete tutti i semiconduttori ed accessori di tutti i kit N.E. già 


pubblicati. 


R.T.E. ELETTRONICA Via A. da Murano, 70 - PADOVA 


Comunica ai lettori che la stazione "METEOSAT" di NUOVA ELETTRONICA verrà esposta 
funzionante dalla "R.T.E. ELETTRONICA" in collaborazione con "RADIO CLUB WORLD" 
presso il quartiere fieristico di PADOVA dal 1 al 4 NOVEMBRE prossimo. 
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Sui 30 Corsi di Scuola Radio Elettra, 10 sono dedicati 
alle specializzazioni elettroniche, e sono garantiti da 
una esperienza internazionale 
unica, ottenuta con metodi 
sperimentatissimi, sempre 
aggiornati, pratici e vivaci. Da oltre 
trent'anni Scuola Radio Elettra 
sa quali opportunità di 
lavoro specializzato 
offre il mercato, e l'ha 
P7 insegnato a oltre 
4 7 400.000 giovani in 


BUONE 

RAGIONI PER 

UN CORSO 
SCUOLA RADIO ELETTRA: 


perché sei tu che decidi la durata 
del Corso, il tempo dello studio 
e quello delle vacanze: 


perché puoi contare sul più vasto 
assortimento di materiali dì 
sperimentazione che resteranno 
di tua proprietà; 


[3] perché sei libero di ritirarti 

quando credi, pagando solo le 
lezioni che hai e il materiale 
ricevuto; 


perché alla fine del Corso 
[4] riceverai un Attestato che vale 
come “referenza” presso molte 
grandi industrie. 


Presa d'atto del Ministero 
dello Pubblico Istruzione 
N. 1391 


POR, 
Scuola Radio Elettra 
MGE 


Via Stellone 5-10126 Torino 


Compila, ritaglia, e spedisci solo per informazioni a: XA13 f 
SCUOLA RADIO ELETTRA - Via Stellone 5 - 10126 Torino 


Vi prego di farmi avere, gratis e senza impegno, il materiale informativo relativo ai Corso di: 


Oba S Ferny rele agg Tecnico d'officina Dattitografia 
elettronica Paria Basic" Elettrauto Lingua ingiese 
digitale * CORSI TECNICO- o porci Lingua tedesca 
^ Pe peri . 
Elettronica radio TV O pie. date cet CORSI PROFESSIONALI 
save “ente O Disegnatore Impianti E 
Televisione a colori Assistente Disegno e pittura 
Ampliiuadane sterco noe mI oni Tapora in cosmesi 
Alta fedelta O Motorista autoriparatore [) impiegata d'arienda 
(indicare con una coca la cassia ce interessa) * NOVITA‘ 


Se vuoi saperne di più, compila il NOME LAI nic ti 
tagliando e specifica il Corso MA LA ÀJ 
che più ti interessa. E' una LOCALITA SIL rd dei 
richiesta che non ti impegna. CAP ii PROV LN TEL LL Li S Li i iic - 


MOTIVO DELLA RICHIESTA PER LAVORO DI PER HOB8Y O 


La trasmissione via radio di messaggi o musica, ha 
sempre affascinato quei giovani che, dopo aver 
costruito qualche semplice ricevitore, vorrebbero 
non solo ricevere, ma tentare anche di trasmettere, 
cioé far sentire a distanza la loro voce. 

Per questa prima esperienza, non é certo consi- 
gliabile scegliere lo schema di un complesso tra- 
smettitore né tentare di lavorare subito su gamme 
VHF perché, mancando ancora di una adeguata 
esperienza, é possibile mettere fuori uso qualche 
transistor oppure realizzare bobine con una tale 
tolleranza da trovarsi poi su di una gamma che 
nessun ricevitore é in grado di captare. 


Se non avete mai intrapreso la realizzazione di un trasmettitore per- 
ché da poco avete iniziato a dedicarvi alla progettazione di semplici 
circuiti elettronici e quindi ritenete un'impresa troppo ardua lavorare 
in alta frequenza, provate a montare questo semplice circuito e con- 
staterete, una volta terminato, come risulti facile inviare nello spazio 


la vostra voce. 


Disponendo di uno schema nel quale non risul- 
tano critici né i collegamenti, né la taratura e nem- 
meno le dimensioni dell'antenna, tutti riusciranno 
ad ottenere un piccolo apparato trasmittente che 
funzionerà subito, appena viena applicata la pila di 
alimentazione. Con questo circuito potrete far ve- 
dere ai vostri amici, ed anche ai vostri genitori, che, 
studiando l'elettronica, siete già arrivati ad un livel- 
lo piü avanzato, cioé non solo siete in grado di 
ricevere quello che altri trasmettono, ma potete voi 
stessi trasmettere e inviare nello spazio, messaggi, 
musica e comunicati che altri potranno ascoltare. 

Questo trasmettitore, lavorando sulla gamma 
delle Onde Medie, puó essere captato da un qua- 
lunque ricevitore in AM e il vostro "programma" 
potrà essere ascoltato entro un raggio di 50-100 
metri, cioé nelle ristrette vicinanze del vostro pa- 
lazzo. 

Per legge infatti, non si possono realizzare, su 
tale gamma, dei trasmettitori troppo potenti, tali da 
interferire e disturbare le normali emittenti che la- 
vorano sulle frequenze delle Onde Medie. 

Una volta realizzato questo piccolo trasmettito- 
re, potrete comunque divertirvi a mettere in imba- 
razzo non poche persone. 

Ad esempio, quando tutti saranno a tavola, voi 
potrete sintonizzare la vostra radio sulla frequenza 
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che già conoscete poi, furtivamente, potrete pas- 
sare nella stanza accanto e con il vostro trasmetti- 
tore dire: 

"Attenzione - Attenzione. Comunicato importante. 
Il sig. X - Y abitante a Forli in via Verdi 51, è pregato 
di consegnare a suo figlio la somma di L. 50.000 per 
esigenze personali. Farlo immediatamente!!" 

Se avete "adocchiato" la ragazza del piano di 
sotto e sapete che gli piace ascoltare Vasco Rossi o 
gli Spandau Ballet, potrete telefonarle e dirle di 
mettersi in ascolto sulla gamma delle Onde Medie, 
sulla frequenza di 500 KHz, (quella, cioé, su cui 
avete sintonizzato il vostro trasmettitore) perché, 
tra qualche minuto, ci sarà un programma dedica- 
to esclusivamente a lei. 

Nel vostro mangianastri inserirete quindi il na- 
stro prescelto e, prima di iniziare, potrete fare, co- 
me un vero speaker, una bellissima dedica con 
preghiera di risposta telefonica. 

Oppure, se avete una chitarra elettrica e non 
disponete di un amplificatore, potrete collegare il 
pick-up della vostra chitarra in sostituzione del 
microfono e ascoltare i vostri brani amplificati tra- 
mite la radio. 

Se avete un amico che abita a non piü di 100 
metri da casa vostra, realizzando due trasmettitori, 
potrete fare dei collegamenti telefonici via radio. 


Foto del circuito già 
montato e completo di 
microfono. 


Comunque il nostro scopo non é quello di inse- 
gnarvi come utilizzare questo semplice apparato 
ma quello di mettervi nelle condizioni di poter fi- 
nalmente far giungere a distanza la vostra voce 
utilizzando un telefono "senza fili" e, in questo 
modo, iniziare le prime ed importanti esperienze 
nei progetti di alta frequenza. 


SCHEMA ELETTRICO 


Per costruire questo trasmettitore sperimentale 
sulle onde medie sono necessari quattro transi- 
stor, tre dei quali vengono utilizzati per lo stadio di 
bassa frequenza ed uno solo per la stadio di alta 
frequenza. 

Comunque, per poter meglio comprendere il 
funzionamento di ogni componente, consigliamo 
di seguire, contemporaneamente alla descrizione, 
lo schema elettrico di fig. 1. 

In ingresso, al posto dei due soliti terminali, 
massa e ingresso segnale, ne abbiamo 3, indicati 
con: 


+ = positivo di alimentazione 
U = segnale di bassa frequenza 
M = massa 


Questo perchè abbiamo utilizzato, come “micro- 
fono", una capsula contenente nel suo interno un 
preamplificatore a fet e quindi occorre un termina- 
le, in più collegato al positivo, per poter alimentare 
tale circuito. 

Utilizzando un microfono piezo normale, questo 
terminale di alimentazione non sarebbe stato ne- 
cessario ma, al suo posto, avremmo dovuto ag- 
giungere un altro stadio preamplificatore di BF 


sull'ingresso. A questo punto, però, sarebbe insor- 
to un altro inconveniente: collegando ai terminali 
U-M il segnale prelevato dall'uscita “cuffia” di un 
mangianastri o giradischi, avremmo avuto una so- 
vramodulazione quindi un segnale distorto e in- 
comprensibile. 

Per ottenere un livello di modulazione perfetto, 
pari al 90%, il segnale di BF da applicare su tale 
ingresso non dovrà superare l'ampiezza di 20milli- 
volt picco-picco, per questo motivo abbiamo pre- 
ferito utilizzare un microfono preamplificato per 
poter così in sostituzione di questo, inserire diret- 
tamente in ingresso il segnale di pick-up o di un 
mangianastri. 

Poichè questo progetto è particolarmente adatto 
alle prime esperienze di elettronica e di alta fre- 
quenza, difficilmente, chi lo realizza, dispone di un 
oscilloscopio per controllare l'ampiezza di tale se- 


55 


Fig.1 Schema elettrico. Si notino le connessioni + U M relative al microfono preamplificato. 


ELENCO COMPONENTI LX.667 R9 z 1.000 ohm 1/4 watt C7 z 12 pF a disco 


R10 - 100 ohm 1/4 watt 

z 100.000 ohm 1/4 watt 
1 megaohm 1/4 watt R12 - 47 ohm 1/4 watt 
C1 - 47 mF elettr. 25 volt TR2 = NPN tipo BC.208 
10 mF elettr. 16 volt 
220.000 pF poliestere 
27 pF a disco 
1 mF poliestere 
10 mF elettr. 16 volt 


4.700 ohm 1/4 watt R11 


10.000 ohm 1/4 watt 
100 ohm 1/4 watt C2 
47.000 ohm 1/4 watt C3 
22.000 ohm 1/4 watt C4 
10.000 ohm 1/4 watt C5 
1.000 ohm 1/4 watt C6 


IMIMIMIMIMIMIMI 
IMIMIMI 


gnale quindi, per ovviare a questo, diremo sempli- 
cemente quanto segue: 

- Se il segnale di BF ha un'ampiezza minore del 
necessario, chi ascolta sentirà molto piano, per- 
tanto dovrete parlare o più vicino al microfono o 
piü forte. 

- Se il segnale supera di molto l'ampiezza, non si 
"aumenta" la comprensibilità ma, contrariamente 
a quanto potreste supporre, si peggiora sensibil- 
mente la qualità del suono. In pratica, il segnale 
risulta molto distorto e "gracchiante". 

Utilizzando il microfono da noi consigliato, non 

riuscierete mai a superare tale ampiezza, a meno 
che non urliate tenendo la capsula vicinissima alla 
bocca. 
- Solo applicando sull'ingresso di modulazione un 
segnale di BF prelevato da un mangianastri o gira- 
dischi, questo potrebbe risultare piü elevato del 
richiesto e quindi, se notate che la musica esce 
dalla radio distorta, dovrete solo ruotare la mano- 
pola del volume del mangianastri o del giradischi 
verso il minimo fino a quando il suono non risulterà 
perfetto. 

Torniamo quindi allo schema elettrico di fig. 1, 
nel quale potrete osservare che il segnale di BF, 
presente sull'ingresso, viene trasferito, tramite il 
condensatore C1, sulla base del primo transistor 
TR1, un normale BC208 che potremo tranquilla- 


56 


C8 = 100 pF a disco 
C9 = 10.000 pF a disco 
TR1 = NPN tipo BC.208 


TR3 = PNP tipo BD.138 
TR4 = NPN tipo 2N.1711 
L1/L2 - vedi testo 

S1 = interruttore 


Fig.2 Permodulare in “ampiezza” il 
segnale di AF generato dall'oscilla- 
tore TR4, si modifica la polarizzazio- 
ne del transistor TR3 con il segnale 
di BF amplificato da TR2, in modo 
tale da prelevare, dal collettore di 
TR3, una tensione variabile da un 
minimo di 0 ad un massimo di 12 volt. 


ANTENNA 


Micro z capsula dinamica preampl. 


mente sostituire anche con un BC 237 o altri equi- 
valenti. 

Questo transistor provvederà a preamplificare il 
segnale, con un guadagno in tensione pari a circa 
40 volte. 

Il segnale presente sul collettore di TR1, tramite 
il condensatore C5, verrà applicato alla base del 
transistor TR2, un'altro BC.208, che, assieme al 
transistor TR3, costituisce lo stadio modulatore 
d'ampiezza per il transistor di alta frequenza. 

Per capire come funziona questo stadio modula- 
tore, non dobbiamo piü vederlo come un normale 
preamplificatore, bensì come un “alimentatore a 
tensione variabile", secondo lo schema riportato in 
fig. 2. 

Se in tale circuito noi modifichiamo la polarizza- 
zione della base del transistor TR2 ruotando da un 
estremo all'altro il trimmer R1, automaticamente 
varierà la tensione presente sulla base del transi- 
stor TR3 e quindi sul suo collettore, sarà presente 
una tensione variabile da 0 a 12 volt, a seconda 
della posizione del trimmer. 


Nel nostro circuito (vedi fig. 1), il transistor TR2 
risulta polarizzato tramite le resistenze R5 e R6 in 
modo da ottenere, sul collettore di TR3, una ten- 
sione fissa pari alla METÀ di quella di alimentazione. 

Questo significa che, se alimentiamo il trasmetti- 
tore a 12 volt, sull'uscita di TR3 sarà presente una 
tensione di 6 volt, se invece alimentiamo il circuito 
a 20 volt, sul collettore di TR3 ritroveremo 10 volt o, 
analogamente, per qualunque altro valore della 
tensione di alimentazione. 


Quando sulla base del transistor TR2 giungerà il 
segnale di BF preamplificato da TR1, la semionda 
positiva aumenterà il valore della tensione di pola- 
rizzazione della base di TR2 mentre, quella negati- 
va, la diminuirà. 


In pratica, il segnale di BF applicato sulla base di 
TR2, si comporterà allo stesso modo in cui agiva il 
trimmer R1 della fig. 2 quindi, sul collettore di TR3, 
avremo una tensione variabile da 6a 12 volte da6a 
0 volt, proporzionalmente al valore dell'ampiezza 
del segnale di BF che giunge dal preamplificatore. 
Se ora utilizziamo questa tensione variabile per 
alimentare lo stadio di AF, ricaveremo da questo 
un segnale modulato in ampiezza, come visibile in 
fig. 3. 

Infine, tramite un ricevitore a modulazione 
d'ampiezza, come lo sono tutti i ricevitori che cap- 
tano le onde medie, potremo ottenere, dopo lo 
stadio rivelatore, lo stesso segnale di BF captato 
dal microfono, amplificato dall'altoparlante della 
radio. 

L'ultimo transistor presente nel circuito, é il solo 
che provvederà a generare un segnale di alta fre- 
quenza in grado di irradiarsi, tramite un'antenna, 
nello spazio. 

Per questa funzione, abbiamo utilizzato un tran- 


K^ AA va P KM 
GRA AO NILA, 
»jalaiai A. 4 
Ww wFK Wo TARI. 


Fig.3 Sel'ampiezza del segnale 
di BF risulta insufficiente, otterre- 
te una diminuzione delle varia- 
zioni di tensione, sull'uscita di 
TR3euna riduzione della potenza 
AF. 
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Fig. 4 Aumentando l’ampiezza 
del segnale BF, sull'uscita di TR3, 
avrete una maggiore variazione di 
tensione e di conseguenza un 
aumento dell'ampiezza del segna- 
le di AF. 
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Fig. 5 Sel'ampiezza del segnale 
di BF supera il livello massimo 
consentito, il segnale di AF risul- 
tera "sovramodulato", cioè 
un'onda squadrata equivalente 
ad una elevata distorsione. 
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sistor 2N1711, utilizzato come un classico stadio 
oscillatore Hartley, la cui frequenza di trasmissio- 
ne risulta determinata dal numero di spire presenti 
nella bobina L1 e dal valore della capacità del con- 
densatore C8, applicato in parallelo a tale bobina. 

Quest'ultima viene fornita nel Kit già avvolta e 
provvista di un nucleo per la regolazione fine della 
frequenza. Per variare la gamma di lavoro del tra- 
smettitore, potrete variare il valore del condensa- 
tore C8: 

- Utilizzando un 68 pF, potrete trasmettere, agendo 
sul nucleo della bobina L1, da 900 KHz a 1.600 KHz. 
- Con un valore di 100 pF, sempre agendo sul 
nucleo di L1, potrete spostarvi da un minimo di 800 
KHz ad un massimo di 1.300 KHz. 

- Utilizzando una capacità ancora maggiore, pari a 
270 pF, riuscirete a trasmettere sulla gamma onde 
medie da 500 KHz fino al limite di 900 KHz. 

Pertanto, se nella vostra città le emittenti Rai 
trasmettono al centro della banda delle Onde Me- 
die, potrete utilizzare sia la capacità da 68 pF che 
quella da 270 pF. 

Se invece trasmettono sulla gamma dei 500-800 
KHz, conviene utilizzare solamente la capacità da 
68 pF mentre, se trasmettono sui 1.500 - 1.300 KHz, 
conviene utilizzare la capacità da 100 PF. 

I| segnale AF generato dal transistor TR4, per 
poter essere irradiato nello spazio dovrà essere 
applicato ad un'antenna. 

La bobina L2, avvolta sopra ad L1, serve a prele- 
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Fig. 6 Disegno a grandezza 
naturale del circuito stampato 
richiesto per questo minitra- 
smettitore. 


Fig.7 Schema pratico di montaggio del trasmettitore. Per evitare insuc- 
cessi, controllate attentamente le connessioni della bobina di sintonia 
L1/L2 e quelle del microfono preamplificato (vedi fig.10-12). 
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vare dal transistor il segnale da AF e trasferirlo 
all'antenna trasmittente. 
Per coprire una distanza di circa 50 metri è suffi- 
ciente uno spezzone di filo di rame isolato in pla- 
stica lungo 8-10 metri mentre, se desiderate copri- 
re una distanza maggiore conviene aumentare la 
lunghezza dell'antenna, stendendola fuori dalla fi- 
nestra o sul terrazzo. Sempre per aumentare la 
portata é necessario collegare alla massa del tra- 


smettitore, cioè al filo a cui risulta collegato il nega- ` 


tivo dell'alimentatore, una efficace presa di terra 
(ad esempio un tubo dell'acqua o un termosifone). 

Il circuito può essere alimentato anche con 3 pile 
quadre da 4,5 volt poste in serie fra loro, in modo da 
ottenere una tensione di 13,5 volt o ancor meglio 
utilizzare un alimentatore stabilizzato in quanto le 
pile, dato il consumo del circuito, si esaurirebbero 
molto presto. 

Con un alimentatore stabilizzato potrete alimen- 
tare il trasmettitore con una tensione piü elevata, 
ad esempio 20-24 volt, ottenendo cosi una maggio- 
re potenza in alta frequenza e quindi un aumento 
della portata. 

A titolo informativo vi indichiamo l'assorbimento 
totale del trasmettitore alle diverse tensioni: 


12 volt assorbe circa 11 mA 
15 volt assorbe circa 15 mA 
20 volt assorbe circa 21 mA 
24 volt assorbe circa 28 mA 


Come potrete constatare, passando da una ali- 
mentazione di 12 a una di 24 volt, la potenza 
aumenterà di quasi 3 volte. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Il circuito stampato richiesto per questo mon- 
taggio visibile in fig. 6 porta la sigla LX.667. 

Su questo, dovrete montare, nella posizione in- 
dicata anche dal disegno serigrafico sovrastampa- 
to, tutti i componenti richiesti, iniziando da quelli di 
dimensioni minori per terminare con quelli di di- 
mensioni maggiori. 

Inizierete pertanto dalle resistenze, cercando di 
non sbagliarvi nel codice dei colori che indicano il 
valore ohmmico e, dopo questi, potrete inserire 
tutti i condensatori,escluso il solo condensatore 
ceramico C8 che va collegato in parallelo alla bo- 
bina L1. 

Poichè le capacità dei condensatori poliesteri 
possono essere riportati sia in nanofarad che in 
microfarad, vi riportiamo qui di seguito le diciture 
che potrete trovare stampate sull'involucro: 


10.000 pF z .01 oppure 10n 
100.000 pF = .1 oppure 100n 
220.000 pF = .22 oppure 220n 
1mF z 1 


Uz1-2-3 
1224-5 


Fig.8 Il terminale cen- 
trale della bobina L1 (fi- 
lo n. 2) esce dall'avvol- 
gimento tra il terminale 
1 e 3, come vedesi in 
disegno. Se avete del 
dubbi, prima di fissare la 
bobina sul circulto 
stampato, controllate, 
con un ohmmetro, quali 
terminali risultano elet- 
tricamente collegati a 
questo filo volante. 


BC208 


Fig.9 Connessioni dei 
transistor BC.208 e 
2N1711, viste dal basso, 
cioè dal lato in cui i pie- 
dini fuoriescono dal 
corpo. Per il transistor 
BD.138, le connessioni 
sono viste dal lato pla- 
stico dell'involucro, die- 
tro cui è sempre presen- 
te una superfice metallica. 
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Se questo é uno dei vostri primi montaggi pos- 
siamo già fin d'ora dirvi che la maggioranza degli 
insuccessi che si verificano, sono imputabili alle 
saldature, quindi non date ascolto a chi vi consiglia 
di eseguirle velocemente per non bruciare i com- 
ponenti perché questo non é vero. 

Seguite invece questa precisa regola: 
appoggiate la punta del saldatore sul circuito 
stampato dove é necessario effettuare la saldatura 
poi, dopo pochi secondi, avvicinate a tale punto il 
filo di stagno e, appena se ne è sciolta una SOLA 
goccia, allontanate lo stagno e tenete per altri 
cinque-sei secondi il saldatore nella stessa posi- 
zione, fino a quando non vedrete lo stagno span- 
dersi come una macchia d'olio e scomparire il fu- 
mo da esso prodotto. 

Questo fumo infatti é prodotto dal disossidante, 
presente nell'interno del filo di stagno, che, surri- 
scaldandosi, provvederà a pulire in modo perfetto i 
terminali dei componenti. 

Un errore che, le prime volte, quasi tutti fanno, è 
quello di fondere lo stagno sulla punta del saldato- 
re e poi depositarlo sul punto da saldare. 

Cosi facendo, quando si depositerà lo stagno sul 
terminale, il disossidante si sarà già completamete 
volatizzato e quindi non potrà piü pulire né il termi- 
nale interessato né la pista del circuito stampato. 
Quindi, rimanendo su di questi uno strato di ossi- 
do, lo stagno non riuscirà piü a collegare elettri- 
camente le due superfici che, rimanendo isolate tra 
loro, impediranno al circuito di funzionare rego- 
larmente. 

Dopo aver montato tutti i componenti poc'anzi 
indicati, potrete continuare, montando i quattro 
transistor. 

Per i due BC.208, o gli equivalenti BC 237, dovre- 
te cercare di non invertire la disposizione dei ter- 
minali, condizione questa che nonsi verificherà se 
collocate la parte sfaccettata del corpo come risul- 
ta visibile nella schema pratico di fig. 7. 


Il transistor BD.138 presenta una placchetta me- 
tallica, posta su di un solo lato del suo involucro e 
questa, nel montaggio, dovrà essere rivolta dalla 
parte opposta a quella della bobina L1/L2. 


Inserite infine il transistor TR4, per il quale il 
riferimento é costituito da una linguetta metallica 
posta in corrispondenza dell'Emitter. Riferendovi 
ancora allo schema pratico di fig. 7, dovrete inseri- 
re tale transistor orientando la linguetta verso l'e- 
sterno dello stampato. 

A questo punto, sul circuito stampato, manca la 
sola bobina L1/L2 ma, prima di fissarla, dovrete 
controllare da quale lato esce il filo della presa 
intermedia presente su L1. 

Questo terminale é quello che vi permetterà di 
distinguere, fra i quattro terminali presenti sullo 
zoccolo, quali sono i due che corrispondono ad L1 
e quali ad L2. 
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MICROFONO 


Fig. 10 Imicrofoni preamplifica- 
ti possono pervenire dal Glappo- 
ne con diverse zoccolature. Qui 
sopra, il terminale di Massa é di- 
rettamente saldato all'involucro 
metallico, quello d'Uscita é posto 
al centro e quello Positivo di lato. 


+ M 


Fig. 11 A volte il microfono pre- 
senta già uno spezzone di filo 
schermato, (schermo a Massa e 
filo centrale Uscita) più un se- 
condo filo per il positivo di ali- 
mentazione. 


+ M 


Fig. 12 Se mancano questi fili, 
controllate attentamente le tre pi- 
ste: una di queste è sempre colle- 
gata al metallo esterno del micro- 
fono (filo M) e, utilizzandola come 
riferimento, a sinistra troverete il 
+ ea destra l'uscita di BF (filo U). 


Se invertite questi terminali, il trasmettitore non 
potrà funzionare. Se disponete di un tester dispo- 
nendolo in ohm, potrete verificare quale delle due 
perse risultano collegate a questo terminale, eli- 
minando cosi qualunque altro tipo di dubbio. Una 
volta individuato questo filo, i terminali della bobi- 
na L1 dovranno essere rivolti vero il transistor TR4. 


Dopo aver applicato la bobina L1/L2, vi rimane 
da collegare il condensatore C8, quello cioé che vi 
permetterà di trasmettere all'inizio gamma (68 pF), 
oppure al centro (100 pF) oppure all'estremo (270 
pF). 

Se non avete emittenti Rai al centro gamma, uti- 
lizzate il condensatore ceramico da 100 pF. 


Per terminare il montaggio, manca ora il solo 
microfono preamplificato e questo, come potrete 
notare, é un piccolo cilindretto sul retro del quale 
sono presenti tre piste triangolari in stagno. 


Come vedesi in fig. 12, dovrete attentamente 
controllare a quale di queste tre piste risulta colle- 
gata la carcassa metallica del microfono, e, una 
volta individuata, disponete la capsula in modo da 
orientare verso il basso questa pista: 


- il primo terminale a destra è quello corrisponden- 
te all'uscita di BF 

- il terminale di sinistra è l'ingresso dell'alimenta- 
zione. 


Nel kit troverete anche uno spezzone di filo 
schermato a due terminali necessario a collegare 
la capsula al circuito stampato. 


Spellate un'estremità di questo filo e collegate la 
calza metallica di schermo alla presa di massa del 
microfono. 

Gli altri due fili li collegherete rispettivamente 
uno sull'uscita di BF e l'altro all'ingresso di alimen- 
tazione. 

Poiché questi due fili risultano diversamente co- 
lorati, saldando l'altra estremità ai terminali del 
circuito stampato, risulterà facile verificare quale 
dei due andrà collegato al + e quale al terminale 
BF, evitando errori di inversione dei collegamenti. 
Saldando poi la calza metallica di schermatura, 
controllate che qualche sottile filo della maglia me- 
tallica rimasto volante, non vada involontariamen- 
te in corto con le altre due piste. 


Sempre sul circuito stampato, sono presenti altri 
quattro terminali, due di questi, indicati + e —, 
sono quelli di alimentazione e quindi, nel collegare 
la pila o l'alimentatore stabilizzato, cercate di non 
invertire la polarità perché, applicando il positivo 
dove andrebbe il negativo e viceversa, potreste 
danneggiare i transistor. 

Degli altri due terminali presenti, uno serve per 
l'antenna e l'altro per la presa di terra. 

Terminati tutti questi collegamenti, potrete già 
mettere in funzione il vostro minitrasmettitore. 


Prendete 8-10 metri di filo di rame isolato in 
plastica e collegatelo alla presa antenna, stendete 
questo filo attorno alla parete oppure fuori dalla 
finestra e collegate la presa terra ad una massa poi, 
nella stanza accanto, accendete la vostra radio, 
dopo averla posta sulla gamma Onde Medie. 

Vicino al microfono ponete il vostro mangiana- 
stri con una motivo a voi conosciuto e quindi ruota- 
te la sintonia del ricevitore fino a quando non tro- 
verete la freguenza di trasmissione. 

Spegnete ora il vostro trasmettitore e controllate 
che sotto a guesta freguenza non esista una emit- 
tente nazionale. Se č presente, dovrete ruotare il 
nucleo della bobina L1/L2 con un piccolo cacciavi- 
te, in modo da spostarvi su una freguenza che 
risulti libera. 

Non tenete il trasmettitore nella stessa stanza 
dove č presente il ricevitore perché, cosi facendo, 
puó verificarsi un effetto, chiamato "Larsen", cioé 
il segnale amplificato dalla radio, captato dal mi- 
crofono viene ulteriomente riamplificato dalla ra- 
dio e nuovamente captato dal microfono ottenen- 
do cosi un'innesco a reazione che produrrà un 
"fischio continuo". 

Dopo poche prove, riuscirete a stabilire a che 
distanza dalla bocca dovrete tenere il microfono e 
a che volume di voce sarà necessario parlare per 
ottenere una modulazione perfetta, cioè nè inferio- 
re al necessario né troppo elevata per non ottenere 
parole distorte. 

Questo circuito, come vi abbiamo già accenna- 
to, non permette di raggiungere distanze elevate 
ma, essendo questo il vostro primissimo trasmetti- 
tore, sarà una soddisfazione constatare che la vo- 
stra voce, irradiandosi nello spazio, può essere 
captata a distanza via radio. 


COSTO DELLA REALIZZAZIONE 


Tutto il materiale occorrente per questa realiz- 
zazione, cioè resistenze, condensatori, transitor, 
compresa l’aletta di raffreddamento, il microfono 
preamplificato e la bobina L1/L2 già avvolta su di 
un suppporto plastico e provvista di nucleo più il 
circuito stampato LX.667 .......................... L. 12.000 

Il solo circuito stampato serie LX.667 ..... L. 1.300 

| prezzi sopraindicati non includono le: spese per 
la spedizione postale. 
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Se non esistesse uno strumento idoneo ad indi- 
care il valore di una temperatura, non sarebbe pos- 
sibile risolvere problemi che oggi, grazie a questo 
strumento, sono di facile soluzione. 

| medici non potrebbero rilevare la temperatura 
corporea dei ose. per cui dovrebbero basare le 

lja liapprossimativi quali il con 
trollo del polso e » dell’ aumento di calore in alcune 
parti del corpo. 

| fotografi, non potendo controllare il valore del- 
la temperatura del bagno di sviluppo, consume- 
rebbero "montagne di carta" e gli amanti di pesci- 
cultura non potrebbero tenere nel proprio salotto 


numero, un display a cristalli liquidi a 3 cifre e 
mezzo con la possibilità di accendere un segno 
"—" quando la temperatura risulta sotto zero. 


SCHEMA ELETTRICO 


Per poter realizzare un termometro molto com- 
patto, tale da poter essere contenuto in un piccolo 
contenitore tascabile, bisogna limitare al minimo 
indispensabile il numero dei componenti richiesti 
per il funzionamento ed é questo il motivo per cui 
abbiamo scelto l'integrato siglato ICL.7106 della 


Un minuscolo termometro digitale, in grado di misurare da —20 gradi 
a --120 gradi, con una precisione di 0,1 grado. La sua caratteristica 
principale é rappresentata da un display a cristalli liquidi e dall'impie- 
go, come sonda rivelatrice, di un normale transistor al silicio. 


nessun pesce tropicale perché quest'ultimi, non 
potendo vivere se non in particolari condizioni 
termiche, morirebbero in breve tempo. 

Guardandovi attorno scoprirete che un "termo- 
metro" é sempre presente anche se in usi e forme 
diverse, ad esempio, lo troverete nella vostra auto 
per controllare la temperatura dell'acqua nel radia- 
tore, dal fornaio per controllare la cottura del pane 
e perfino dal macellaio, collegato al frigo, per mi- 
surare temperature sotto zero. 

Il primo termometro a mercurio che tutti noi co- 
nosciamo ha subito diverse metamorfosi: il mercu- 
rio è stato sostituito da una molla bimetallica oppu- 
re da una termocoppia e per questo ha assunto la 
forma e le dimensioni di un orologio o di uno stru- 
mento analogico. 

Negli ultimi anni poi, è stato totalmente moder- 
nizzato, il mercurio è stato sostituito da una sonda 
a transistor e le variazioni di temperatura vengono 
elaborate da integrati e visualizzate su dei display 
che trasformano questi dati in numeri. 

Leggere su un display un numero e il relativo 
decimale, evita qualsiasi errore di lettura infatti, se 
la temperatura risulta di 18,6 gradi, tale sarà il nu- 
mero visualizzato per cui non esiste, come nei ter- 
mometri normali, l'inconveniente di avere dei salti 
da un grado all'altro. 

Il progetto che vi presentiamo è un nuovo ter- 
mometro che impiega, per la visualizzazione del 
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Fig. 1 Dimensioni reali 
del display a cristalli li- 
quidi a 3 cifre e mezzo 
impiegato in questo 
termometro. Poiché, da 
spento, non si riuscirà 
mai a distinguere il lato 
sinistro da quello de- 
stro, per non inserirlo in 
senso opposto, é stato 
riportato sul solo lato 
destro, come riferimen- 
to, una piccolissima 
sporgenza di vetro. 


Intersil, cioó un completo voltmetro digitale già 
provvisto di decodifica per pilotare un display a 
cristalli liquidi a 3 cifre e mezzo. 

Poichè internamente all'ICL.7106 è già presente 
una tensione di riferimento, occorrono pochi 
componenti esterni per completare uno strumento 
molto preciso. 

| due soli trimmer presenti nel circuito risultano 
indispensabili per la taratura a O gradi e per il 
massimo fondo scala. 

Questo integrato presenta un'altra caratteristica 
molto vantaggiosa e cioè quella di poter funziona- 
recon una tensione minima di 9 volt ed una massi- 
ma di 15 volt. Pertanto, essendo nostra intenzione 
realizzare un termometro portatile, possiamo ali- 
mentarlo con una normale pila da radio da 9 volt. 

Poichè questo integrato provvede a svolgere per 
intero le funzioni richieste, a noi resta solo spiega- 
re quelle dei componenti esterni che, anche se 
risulteranno limitate, saranno sempre utili per 


LAY LCD 


Qui sopra, il circuito stampato visto dal comprendere, a grandi linee, come funziona que- 
lato del display. Guardando i due fori sto integrato. 

posti in basso sul circuito stampato, la Abbiamo già accennato che l'ICL.7106 è un 
sporgenza di riferimento, sul display, va voltmetro digitale, quindi dovrà essere dotato di un 
posta a destra. piedino d'ingresso su cui applicare la tensione da 
Qui sotto, l’altra faccia del circuito misurare. 

stampato su cui sono stati montati l’in- Questo piedino è il 30 ed é su di esso che, tramite 
tegrato 7106 e i due trimmer multigiri la resistenza R3 da 22.000 ohm, viene applicata la 
necessari per la taratura. tensione positiva dei 9 volt della pila. 


Tra questo ingresso e la massa fittizia (piedini 
32-35) abbiamo inserito il transistor sonda TR2 
collegato a diodo, cioè cortocircuitando tra di loro 
i piedini base-collettore. 

Il transistor da utilizzare come sonda può essere 
un qualsiasi NPN al silicio, nel nostro progetto 
abbiamo utilizzato un transistor plastico BC.237. 

Aumentando la temperatura, la resistenza ohm- 
mica base-emettitore del transistor si ridurrà in 
maniera proporzionale per cui anche il valore della 
tensione di ingresso risulterà modificato. 

In pratica ogni variazione di 1 grado centigrado 
della temperatura provocherà un'alterazione di 
MOLTI CITE C TTT LE LR tensione di 2 millivolt. 

Abbiamo precedentemente accennato che i pie- 
dini 32 - 35 rappresentano la MASSA FITTIZIA ma, 
a questo punto, è necessaria una spiegazione per 
rendere più comprensibile il principio di funzio- 
namento. 

Come vedesi in fig. 3, l'ingresso di questo inte- 
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LCD 


7 21 20 19 18 17 22 23 
5 58 4 3 Z 8 8 7 


si. 
o 


Fig. 2 Schema elettrico del 
termometro con display LCD. 


ELENCO COMPONENTI LX.669 


R1 - 470.000 ohm 1/4 watt 
ES sš 7 R2 = 470.000 ohm 1/4 watt 
grato è costituito da un amplificatore operazionale R3 — 22.000 ohm 1/4 watt 
e, come tale, richiederebbe, per la sua alimenta- R4 - 220.000 ohm 1/4 watt 
zione, una tensione duale. Per ottenerla, il negativo R5 — 100.000 trimmer 
della pila da 9 volt non viene collegato a massa R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
bensi al piedino 26 e, cosi facendo, l'amplificatore R7 = 100.000 ohm trimmer 
differenziale viene alimentato con 4- 4,5 volt e con R8 - 47.000 ohm 1/4 watt 
— 4,5 volt rispetto a questa massa fittizia. R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
Sull'ingresso invertente, la tensione applicata é C1 = 10 mF elettr. 16 voit 
quella presente sul partitore composto dalla resi- xs = Prats pF poliestere 
z z 10. pF poliestere 
stenza R3 da 22.000 ohm e dal transistor sonda C4 = 220.000 pF poliestere 
mentre, sull'ingresso non invertente, é quella pre- C5 - 470.000 pF poliestere 
levata dal trimmer R5 che servirà per tarare il ter- C6 - 100 pF a disco 
mometro su 0 gradi. C7 z 100.000 pF poliestere 
Assodato questo , risulterà facile capire come, in TR1 = NPN tipo BC.237 
uscita dell'operazionale, si possa ricavare una ten- TR2 = NPN tipo BC.237 
sione positiva ed una negativa, rispetto alla MAS- IC1 = TSCL.7106.CPL 


SA FITTIZIA. LCD = display HC.1331 - C 


Infatti, quando avrete tarato il trimmer R5 in mo- 81 x Interruttore 
do da ottenere in uscita dall'operazionale una ten- 
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sione di 0 volt a 0 gradi, quando la temperatura 
scenderà sotto zero, in uscita risulterà presente 
una tensione negativa rispetto alla massa fittizia ed 
intale condizione sul display si accenderà il segno 
"—" che precede il numero. 

Il secondo trimmer R7, collegato al piedino 36, 
servirà a tarare il fondo scala e cioè a limitare la 
portata massima di lettura. 

Nel caso in cui vi interessasse realizzare un ter- 
mometro per uso clinico, converrebbe tarare il 
fondo scala a «iz gradi mentre, per uso ici... 

a 25 gradi o, per altre applicazioni, anche a 80 
oppure 100 o a 120 gradi. 

Più ristretto risulterà il campo di escursione, 
maggiore sarà la precisione di lettura quindi, un 
termometro tarato da 0 a 25 gradi, è senz'altro più 
preciso sui decimali, rispetto ad uno tarato per un 
massimo di 120 gradi. 

La resistenza ed il condensatore collegati sui 
piedini 38-39-40, determinano la frequenza di 
clock e, con i valori da noi utilizzati, essa si aggira 
sui 48.000 Hz. 

La resistenza ed i due condensatori collegati sui 
piedini 27-28-29 definiscono la costante di tempo 
dell'integratore per il convertitore a doppia rampa 
del voltmetro mentre il condensatore applicato sui 
piedini 33-34 serve a stabilizzare la visualizzazione 
dell'ultima cifra decimale sui display. 

Poiché impieghiamo un display a cristalli liquidi, 
è d'obbligo far conoscere a chi ci segue, la diffe- 
renza che lo contradistingue da un normale dis- 
play a diodi led. 

La prima differenza che riscontriamo in un dis- 
play a cristalli liquidi è il suo involucro: questo 
infatti appare come una sottile lastra di vetro opaco 
provvista, sui lati, di 40 piedini. 


MASSA 
FITTIZIA 


La seconda differenza è rappresentata dalla vi- 
sualizzazione del numero che non risulta luminoso 
ma, nell'interno del vetro, appare di colore più scuro. 

Il pregio maggiore che un display a cristalli li- 
quidi ha rispetto ad uno normale, è quello di non 
consumare corrente e pertanto risulta considere- 
volmente aumentata l'autonomia della pila. 

Un display a diodi led, infatti, consuma circa 
10-12 milliamper per ogni segmento acceso. 

Il solo difetto che ha il display a cristalli liquidi è 
quello di non poter essere letto al buio. 

Detto questo occorre anche parlare della sua 
alimentazione perché, chi ha utilizzato sempre e 
solo dei display a diodi led, potrebbe trovarsi un pó 
disorientato. 

Infatti un display a diodi, se non lo si alimenta 
rispettando la giusta polarità di conduzione del 
diodo non si accende mentre un display a cristalli 
liquidi siaccende applicando ad un terminale sia la 
tensione positiva che quella negativa. In pratica 
perció non occorre rispettare alcuna polarità, ma é 
importante che esista solo, tra i due terminali corri- 
spondenti, una differenza di potenziale. Per spe- 
gnere il segmento, sarà sufficiente togliere tensio- 
ne oppure applicare, sul terminale opposto, una 
identica polarità per cui avremo: 


+ e + = segmento spento 
— e — z segmento spento 
+ e — = segmento acceso 
— e + z segmento acceso 


È importante tener presente che, se il display a 
cristalli liquidi è alimentato sempre con la stessa 
identica polarità, si esaurisce velocemente, cioè lo 
schermo diventa in breve tempo tutto nero. 


Fig. 3 | piedini 30-31 


dell'integrato 7106, fan- 
no capo ai due ingressi 
di un amplificatore ope- 
razionale e poiché que- 
sto integrato richiede- 


rebbe una tensione di 
alimentazione duale, in- 
ternamente è stata rica- 
vata una "massa fittizia" 
che fà capo al piedini 32- 
35. 
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Fig. 4 Queste sono le dimensioni 
reali del circuito stampato. Risultan- 
do un doppia faccia a fori metallizza- 
ti, ne riproduciamo il solo lato nel 
quale é presente la sigla. 


Come vedesi in foto, lo spessore di 
questo termometro non supera i 2 
centimetri. 


Per evitare questo inconveniente, occorre alter- 
nativamente rovesciare la polarità di alimentazione 
prima nel senso -- - e subito dopo in quello inverso 
- J- ecosivia fino a quando si vorrà tenere acceso il 
display. 

L'integrato ICL.7106, tra le sue molteplici fun- 
zioni, (piedino 21) provvede anche ad invertire la 
polarità di alimentazione al display, circa 30-50 
volte al secondo. 

Come potrete comprendere, l'alimentazione di 
un display a cristalli liquidi è decisamente un più 
complessa di quella di un normale display a diodi 
led. 

Detto questo, possiamo proseguire descriven- 
dovi il montaggio di tutti i componenti di questo 
termometro sul circuito stampato LX 669, visibile a 
grandezza naturale in fig. 4. 


SCHEMA PRATICO 


Dovendo montare su entrambi i lati del circuito 
stampato i componenti necessari alla realizzazio- 
ne di questo termometro, avrete a disposizione un 
circuito a doppia faccia completo di fori metallizza- 
ti, vale a dire con le piste inferiori e quelle superiori 
già elettricamente collegate tra di loro tramite un 
sottile strato di rame depositato nell'interno di ogni 
foro. 

Come vedrete, i punti da saldare risulteranno 
spesso molto adiacenti, pertanto, se non userete 
un saldatore con punta molto sottile (2 mm di dia- 
metro) rischierete di cortocircuitare, con una goc- 
cia di stagno, una o piü piste. Sempre in fase di 
saldatura, consigliamo di tenere il saldatore in po- 
sizione verticale e fondere una sola goccia di sta- 
gno. 

Ricordatevi che su un circuito a fori metallizzati, 
togliere un componente già saldato é un'impresa 
abbastanza ardua quindi controllate attentamente 
il valore prima di saldare un componente. 

Il montaggio dovrà essere iniziato inserendo sul 
circuito stampato, dal lato visibile in fig. 5, lo zoc- 
colo per l'integrato ICL.7106. 

Dal lato opposto salderete i 40 piedini, control- 
lando attentamente di non provocare dei cortocir- 
cuiti. 

Sullo stesso lato dello zoccolo inserirete e salde- 
rete le due resistenze R8, R9, il condensatore ce- 
ramico C6 e i quattro condensatori poliesteri C4, 
C5, C7 e C3. 

Queste ultime capacità possono essere espresse 
in microfarad o nanofarad pertanto, sull'involucro, 
possono essere cosi rappresentate: 


470.000 pF = .47 oppure 470n 

220.000 pF = .22 oppure 220n 

100.000 pF = .1 oppure 100n 
10.000 pF = .01 oppure 10n 


Montati questi componenti, controllate con una 


PILA 9 V. 
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UN oò 


RIF. ALTO 

] RIF BASSO 
C di RIF 
C di RIF 

] COMUNE 

] INGR. ALTO 
INGR. BASSO 
AUTOZERO 
BUFFER 


FONDO SCALA 


Fig. 5 Schema pratico di montaggio visto 
dal lato dei componenti. Sul lato opposto è 
presente il solo display. Si noti come ven- 


BAND PLANE 


ICL 7106 


Fig. 6 Connessioni del tran- 
sistor BC.237 e dell'integrato 
7106. 


gono collegati i terminali del transistor 


sonda TR2. 


lente da filatelico che non esista qualche sbavatura 
di stagno che vada a contatto con qualche altra 
pista e, dopo averne avuto la matematica certezza, 
potrete proseguire il montaggio dei rimanenti 
componenti. 

La nostra insistenza nel suggervi controlli e ri- 
controlli su di ogni componente inserito, è dovuta 
al fatto che, essendo questo stampato molto 
"compatto", una volta terminato il montaggio risul- 
terà poi difficoltoso, in caso di errore, togliere o 
sostituire qualche componente senza danneggiare 
lo stampato o il componente stesso. 

Poiché non esiste un apposito zoccolo per il 
display a cristallo liquidi, prendete lo zoccolo a 40 
piedini presente nel Kit e tagliate i due laterali in 
modo da ottenere due strisce di 20 contatti separati 
fra loro. Fatto questo, inseriteli nei relativi fori e 
saldatene i terminali sul lato opposto dello stampato. 

Nell'eseguire questa operazione, verificate at- 


tentamente che le due strisce di contatti risultino 
totalmente appoggiate alla superfice dello stampa- 
to, diversamente non riuscireste ad inserire il dis- 
play nello zoccolo. 

Terminata questa fase, rovesciate nuovamente il 
circuito dal lato dell'integrato e completate il mon- 
taggio inserendo il transistor TR1, collocando il 
lato piano del corpo come visibile in fig. 5, poi le 
due resistenze R1 ed R2 ed infine i due condensa- 
tori C1 e C2. 

Sullato inferiore dello stampato monterete poi le 
tre resistenze R3, R4 ed R6e i due trimmer multigiri 
R5 e RT. 

Prima di saldare questi due trimmer, dovrete con 
un ohmmetro controllare che la resistenza presen- 
te tra il terminale centrale e uno dei due laterali 
risulti esattamente di 25.000 ohm. Se cosi non fos- 
se, dovrete ruotare il perno della vite fino a leggere 
questo valore. 
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Ponendo il cursore di questi due trimmer a metà 
corsa, risulterà più semplice l'operazione di taratura. 

Fatto questo, prendete il display a cristalli liquidi 
ed inseritelo sulle due strisce di contatti control- 
lando che il lato su cui è presente una piccolissima 
sporgenza nel vetro, risulti rivolto come vedesi in 
fig. 1. 

Infatti questo e l'unico punto di riferimento in 
vostro possesso per poter inserire questo display 
nel giusto verso. Se lo inserirete a rovescio, non 
potrà mai accendersi ed estrarlo dallo zoccolo, 
visto che é un contenitore di vetro, sarà una opera- 
zione possibile ma da effettuare con molta delica- 
tezza per non rischiare possibili danni. 

A questo punto, per completare il montaggio, 
manca solo la presa per la pila e la sonda con il 
transistor TR2. 

Prendete il transistor TR2 e cortocircuitate as- 
sieme i terminali Base-Collettore quindi saldate 
uno spezzone di filo bifilare a due colori sui termi- 
nali Base-Collettore ed Emettitore. 

Nel saldare l'opposta estremità del filo sul circui- 
to stampato, fate attenzione a non invertire tali 
connessioni. 

Per il collegamento tra sonda e circuito stampa- 
to potrete utilizzare anche un sottile cavetto 
schermato di bassa frequenza, utilizzando la calza 
di schermo per il terminale Emettitore,e il filo cen- 
trale per i due terminali Base-Collettore. 

Il transistor TR2 potrete fissarlo in un involucro 
di una penna a biro e utilizzarlo come puntale, 
cercando ovviamente di isolare bene i due termina- 
li Emettitore e Base/Collettore per evitare un cor- 
tocircuito. 

Giunti a questo punto, inserirete nel circuito la 
pila da 9 volt e, se non esistono dei cortocircuiti 
sulle piste, vedrete subito apparire sui display un 
"numero", che chiaramente non corrisponderà alla 
reale temperatura ambientale perché dovrete an- 
cora tarare i due trimmer R5 ed R7. 


TARATURA 


Se avrete seguito il nostro consiglio di tarare 
precedentemente i due trimmer R5 e R7 a metà 
corsa, riuscirete subito a stabilire se, ruotando il 
perno a vite in un senso o nell'altro, il numero che 
appare sui display tende a salire o a scendere. 

La prima operazione da compiere sarà quella di 
tarare il trimmer RS su 0 gradi e, per farlo con una 
certa precisione, é necessario disporre di un ter- 
mometro a mercurio per ambiente. 

Prendete dal frigorifero del ghiaccio e ponetelo 
in un bicchiere,poi appoggiate la testa del transi- 
stor, utilizzato come sonda, in prossimità del bulbo 
del vostro termometro a mercurio, fissandolo, se 
necessario, con un pó di nastro adesivo. 

Infilate sonda e bulbo del termometro nell'inter- 
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Come vedesi in guesta foto, il circuito verra 
posto all'interno della scatola in plastica ed 
a questa, fissato con due viti autofilettanti. 
In basso potrete collocare la pila di alimen- 
tazione da 9 volt. 


no del bicchiere,senza farlo toccare con il ghiaccio 
e sigillate l'apertura con un foglio di carta e nastro 
adesivo. 

Cosi facendo avrete creato una camera frigorife- 
ra e, sul termometro a mercurio, rivelerete facil- 
mente la temperatura. 

Quando il ghiaccio inizierà lentamente a scio- 
gliersi, noterete che la temperatura si stabilizzerà 
su 0 gradi e, a questo punto, dovrete ruotare il 
trimmer R5 fino a leggere anche sui display il nu- 
mero 00.0. 

Ottenuta questa condizione dovrete ora cercare 
di tarare il trimmer R7 per il massimo da voi deside- 
rato, che potrebbe risultare 25 gradi, 42 o anche 
100-120 gradi. 


Sul coperchio di questa stessa scatola, con 
un piccolo seghetto e con l'aiuto di una 


lima, praticate una finestra rettangolare 
grande quanto il display a cristalli liquidi. 


Fino a 42-50 gradi potrete utilizzare un tegame 
pieno di acqua calda, immergendovi sonda e ter- 
mometro a mercurio. 

É importante aver precedentemente cementato 
il corpo del transistor al supporto della penna a 
sfera con un collante plastico in modo da rendere il 
tutto impermeabile, diversamente non potrete im- 
mergere la sonda nell'acqua perchè questa, en- 
trando in contatto coni terminali, falserà la lettura. 

Per temperature più elevate, potrete sfruttare il 
forno a gas della nostra cucina. 

Stabilizzata la temperatura massima che vorrete 
raggiungere dovrete ruotare il trimmer R7 fino a 
leggere sui display l'identica temperatura del ter- 
mometro a mercurio. 


Ruotando questo secondo trimmer, potrete aver 
falsato la taratura a 0 gradi, quindi per raggiungere 
la precisione richiesta, ricontrollerete nuovamente 
se a zero gradi sui display appare ancora 00.0, se 
cosi non fosse, dovrete ritarare il trimmer R5 e 
nuovamente ritoccare anche il secondo trimmer 
del massimo. 

Come avrete già compreso tutta la precisione di 
questo termometro é subordinata alla cura che 
riserverete alle operazioni di taratura dei due trim- 
mer. 

Precisiamo ancora che é possibile tarare il MI- 
NIMO, non solo a 00.0 gradi, come da noi indicato, 
ma anche a 10 o a 20 gradi oppure ad altri valori. 

Come abbiamo già accennato, minore risulterà 
l'escursione dal minimo al massimo, maggiore sa- 
rà la precisione sui valori decimali. 

Vi ricordiamo ancora che, avendo utilizzato co- 
me sonda un transistor plastico, sarà necessario 
attendere qualche minuto prima che l'involucro 
riesca a stabilizzarsi sulla temperatura richiesta. 
Un transistor metallico risulterebbe più veloce ma 
potrebbero insorgere problemi di instabilità risul- 
tando, l'involucro metallico, sempre elettricamen- 
te collegato al terminale di collettore. 


CONTENITORE 


A chi volesse racchiudere questo termometro in 
un contenitore di plastica in modo da avere uno 
strumento tascabile potremmo consigliare di im- 
piegare la scatola modello PP6, anche se questa 
non risulta forata. 

Se siete dei bravi hobbisti, potrete tagliare con 
un piccolo seghetto il coperchio in modo da otte- 
nere una finestra dalle dimensioni del display a 
cristalli liquidi, cercando di fissare il circuito stam- 
pato sul pannello superiore con sottili viti in ottone. 

Altre soluzioni non possiamo porporvele,in 
quanto non siamo riusciti a reperire in commercio 
altri contenitori idonei a questa funzione. 


COSTO DELLA REALIZZAZIONE 


Tutto il materiale necessario alla realizzazione 
del termometro a cristalli liquidi cioó un stampato 
doppia faccia a fori metallizzati LX.669, resistenze, 
condensatori, transistor, i due trimmer multigiri, 
l'integrato 7106 con relativo zoccolo, il display a 
cristalli liquidi, anch'esso provvisto di zoccolo, 
completo di presa per la pila....................... L. 56.000 

Il solo circuito stampato LX.669.............. L. 3.000 

| prezzi sopra riportati non includono le spese 
per la spedizione postale. 
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A chi é sufficiente aprire un rubinetto per avere 
acqua non verrebbe mai da pensare che esistono 
luoghi in cui l'acqua viene tenuta in una cisterna 
che periodicamente deve essere riempita, quindi 
per non trovarsi in caso di necessità senza questo 
prezioso liquido, occorre sovente salire in soffitta o 
recarsi nel posto in cui é ubicato il serbatoio per 
controllare il livello raggiunto. 

Il circuito che presentiamo permette di control- 
lare a distanza la quantità d'acqua presente nel 
serbatoio ed avvisare quando questa é sul livello di 
riserva. 

Anche se abbiamo preso come esempio d'im- 
piego una cisterna per uso domestico, questo cir- 
cuito puó essere utilizzato per qualsiasi altra appli- 
cazione per la quale é necessario sapere quando 
l'acqua scende sotto un determinato livello, come 
ad esempio il serbatoio di una macchina utensile, 
la cisterna di una roulotte, il radiatore della vostra 
auto ecc. 


SCHEMA ELETTRICO 


In questo circuito si utilizzano due amplificatori 
operazionali contenuti nell'interno dell'integrato 
TL.082. 


Come vedesi in fig. 1 il primo di questi viene 
utilizzato come oscillatore per generare una fre- 
quenza ad onda quadra di circa 100 Hz che, tramite 
la resistenza R4 da 100.000 ohm, raggiunge il pie- 
dino d'ingresso 6 del.secondo operazionale IC1/B 
utilizzato come comparatore di tensione. 

In presenza del segnale di 100 Hz sull'ingresso 
del comparatore, sul piedino di uscita 7 é presente 
un livello logico O che corrisponde ad una uscita 
cortocircuitata a massa, pertanto il diodo led ap- 
plicato in serie all'alimentazione positiva si accen- 
derà. 

Se questo segnale non dovesse piü giungere 
sull'ingresso del comparatore, la sua uscita si por- 
terebbe immediatamente a livello logico 1, cioé 
una tensione positiva analoga a quella di alimenta- 
zione, pertanto il diodo led sarebbe costretto a 
spegnersi. 

Se il piedino d'ingresso del comparatore risulta 
collegato, come vedesi nello schema elettrico, ad 
una barra metallica, posta in parallelo ad un'altra 
collegata a massa, fino a quando l'acqua bagna le 
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ELENCO COMPONENTI LX.661 


R1 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R5 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 z 270.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 220 ohm 1/4 watt 

R9 z 330 ohm 1/4 watt 
R10 = 330 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 47 mF elettr. 25 volt 
C3 - 330.000 pF poliestere 
DZ1 = zener 15 volt 1 watt 
DL1 = diodo led 

IC1 = LF.353 o TL.072 o TL.082 


due barre, il segnale dei 100 Hz viene cortocircuita- 
toa massa dal liquido conduttore, ed in tale condi- 
zione non potendo piü raggiungere l'ingresso del 
comparatore il diodo led rimane spento. 

Quando l'acqua consumandosi non bagnerà più 
le due barre, il segnale dei 100 Hz non piü cortocir- 
cuitato a massa, potrà raggiungere l'ingresso del 
comparatore e cosi facendo si otterrà l'accensione 
del diodo led. 

Ovviamente c'é chi penserà che per accendere 
un solo diodo led si poteva scegliere un circuito 
molto più semplice, escludere cioè l'oscillatore a 
100 Hz ed utilizzare un solo operazionale come 
comparatore. In teoria tale soluzione porterebbe al 
risparmio di un integrato, in pratica peró non dis- 
ponendo di una tensione alternata, ma solo di una 
continua insorgerebbero problemi di elettrolisi. 

Quindi aver utilizzato un oscillatore di BF per 
poter disporre di un segnale in alternata non é stata 
una scelta casuale. 

Per l'alimentazione di tutto il circuito è necessa- 
ria una tensione continua di circa 12 volt e poiché 


Fig. 2 Connessioni 
viste da sopra del 
TL.082 e del diodo 
led. 


Un indicatore visivo che potrete utilizzare per il radiatore della vostra 
auto e per qualsiasi altro serbatoio idrico contenente esclusivamente 
liquidi conduttori di elettricità , non infiammabili. 


Fig. 1 Schema elettrico dell'indicatore 
di livello, per liquidi non infiammabili. 


Fig.3 Disegno a grandezza natura- 
le del circuito stampato. 


Fig. 4 Schema pratico di montag- 
gio dell'indicatore di livello dei liqui- 
di. 


questo circuito puó essere utilizzato anche per il 
radiatore di un'auto, quindi su un circuito di ali- 
mentazione la cui tensione puó variare da un mi- 
nimo di 10 volt ad un massimo di 15 e piü volt, 
abbiamo applicato dopo la resistenza R8 un diodo 
zener da 15 volt per proteggere l'integrato da qual- 
siasi sovratensione. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Il circuito stampato richiesto per questa realiz- 
zazione é veramente miniaturizzato e in fig. 3 se ne 
possono vedere a grandezza naturale le sue reali 
dimensioni. 

Il montaggio, con lo schema pratico riportato in 
fig. 4 dovrebbe per tutti risultare molto semplice, 
tanto che potremmo anche evitare di ripetere sem- 
pre le stesse raccomandazioni, di curare cioé le 
saldature, iniziare a montare prima lo zoccolo del- 
l'integrato, poi le resistenze e i condensatori, infine 
controllare al momento di inserire il TL.082 nello 
zoccolo che la tacca di riferimento, sostituita in 
questo involucro da un piccolo forellino presente 
vicino ai piedini 1-2 sia rivolta verso i due terminali 
di collegamento per la sonda. 

Poichè il diodo led andrà in ogni caso collocato a 
distanza dal circuito stampato, diremo che se per 
errore invertiste i terminali esso non riuscirebbe ad 
accendersi. Pertanto una volta inserito ed alimen- 
tato il circuito, questo dovrà essere acceso. 

Se cosi non fosse dovrete solo invertire i due 
terminali, ed una volta acceso, potrete spegnerlo 
cortocircuitando con uno spezzone di filo i due 
terminali della sonda. 
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COSTRUZIONE SONDA 


La sonda dovrà essere realizzata in funzione al 
tipo di materiale di cui è costituito il serbatoio. Se 
questo è di cemento o vetroresina occorrerà ne- 
cessariamente utilizzare due sottili tubi di ottone o 
di ferro che farete cromare o nichelare per evitare 
che si ossidino o si ricoprino di ruggine. 

Si potranno anche utilizzare dei tubi di alluminio, 
ma non di rame se il serbatoio contiene acqua per 
uso potabile. 

Se il serbatoio è metallico, potrete utilizzare un 
solo filo conduttore e per la massa sfruttare il me- 
tallo del serbatoio. In questo secondo caso, il filo 
conduttore dovrà essere tenuto distante dalla pa- 
rete pochi centimetri, poichè in caso contrario il 
diodo led potrebbe accendersi quando ancora 
l'acqua non è scesa oltre il filo conduttore. 

Per il radiatore di un'auto, si dovrà cercare una 
soluzione che permetta di fissare una sonda, che 
oltre a risultare isolata dal metallo, sopporti la 
pressione dell'acqua. Comunque sapendo che tut- 
to ilfunzionamento è basato su di un segnale di 100 
Hz da cortocircuitare a massa tramite l'acqua, 
ognuno adatterà la propria sonda in modo da otte- 
nere questa necessaria condizione. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il materiale necessario a questa realizzazio- 
ne, cioè resistenze, condensatori, l'integrato con il 
suo relativo zoccolo, un diodo led, lo zener il circui- 
to stampato! LA OOT ...... enis L. 4.800 
Il solo circuito stampato LX.661 ................. L. 650 
| prezzi sopra indicati non includono le spese per 
la spedizione postale. 
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La nostra parabola per il 
Meteosat che l'operatore 
Sanna I0.SNY ha utilizzato 
a Ceuta (Marocco Spagno- 
lo) per gli esperimenti sulle 
frequenze amatoriali. 


NUOVI ........ SU 1,3.24 GHz 


Quando un atleta dopo mesi e mesi di allena- 
mento riesce ad ottenere un nuovo record, la 
stampa sportiva ne riporta la notizia a caratteri 
cubitali e, in breve tempo, tutti ne conoscono i 
nuovi risultati. 

Per i radioamatori invece, quando si stabilisce 
un nuovo record, poche sono le riviste che si inte- 
ressano a tale notizia che quindi rimane circoscrit- 
ta ad una ristretta cerchia di OM che operano su 
tale gamma. 

Poichè questi records di risonanza mondiale in- 
teressano tutti i radioamatori riportiamo integral- 
mente la lettera del Prof. Nicola Sanna (i0.SNY) di 
Perugia 


ITALIAN DI SPEDITION 


Ig SNY/ pag 


Gent/mo 

Direttore NUOVA ELETTRONICA 

Sono tornato da pochi giorni dalla spedizione nel 
Marocco Spagnolo (Ceuta) e voglio comunicare i 
risultati ottenuti dagli esperimenti sulle frequenze 
radioamatoriali che sono state effettuate. 

Abbiamo effettuato in gamma VHF (144 MHz) 
contatti molto interessanti via troposferica con le 
zone della Sicilia, Sardegna, Calabria, Lazio, To- 
scana, Isola di Malta ed Inghilterra. 

In UHF (432 MHz) è stato stabilito il nuovo re- 
cord europeo collegando il giorno 1-7-84 la stazio- 
ne i7.VYU (Vasco Giacomelli) di Taranto con una 
distanza di ben 2.028 Kilometri. 

In banda 1,296 GHz è stato stabilito un altro 
record europeo collegando la stazione i8.YZO 
(Giuseppe Pontoriero) di Spilinga Catanzaro che 
operava da Monte Mancuso in Calabria con una 
distanza di 1.921 Kilometri. 

A nome di tutti i componenti della spedizione 
voglio ringraziare Nuova Elettronica che ha dato 
un congruo contributo agli esperimenti e ai risulta- 
ti ottenuti che avranno sicuramente risonanza in 
campo mondiale. 

Distinti Saluti 
Prof. Nicola Sanna i0.SNY 


Una foto di Sanna con tutta l'attrezzatura utilizza- 
ta a Ceuta per battere Il nuovo record sulla gam- 
ma del 1,3 GHz e del 432 MHz. Sul vistoso cartel- 
lo, sl può notare Il nominativo utilizzato. 


Mentre ci accingevamo ad andare in stampa ci é 
pervenuta la notizia di un nuovo record mondiale 


in gamma 24 GHz. 


Con circa 30 milliwatt di potenza é stata coperta 
una distanza di ben 331 Km. dalla Calabria all'Isola 


d'Ischia. 


Il gruppo sull'Isola d'Ischia (monte Epomeo a 
788 metri d'altezza) era composto da: 


i0.SNY/iC8 
i0.VVO/iC8 
i0.41/84 — Daniele 
iC8.SOS = Salvatore 
iW8.ASD = Corrado 
iC8.MN = Mario 


Nicola 


Vincenzo 


Il gruppo sull'Aspromonte (monte Montalto a 
1.956 metri d'altezza) era formato da radioamatori 
appartenenti alla sezione ARI di Vibo Valentia: 


i8.YZO/8 = Pino 

i8.NKA/8 = Andrea 
i8.CQN/8 = Franco 
i8.NAW/8 = Tonino 


i8.YAR/8 = Armando 


Nuova Elettronica congratulandosi per i risultati 
ottenuti, cercherà anche per il futuro di realizzare 
apparecchiature idonee ai radioamatori per le 
gamme dei 24 e 1,3 GHz. 


In questa foto I0.SNY - 


IC8.SOS - IW8.ASD - 


10. VVQ una distanza di ben 331 Km. 
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dopo passo. Con il materiale in do- 
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minera a fondo numerosi circuiti in- 
tegrati! 
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Per gli articoli inerenti l'elettroagopuntura, ab- 
biamo trascurato la parte riguardante le applica- 
zioni pratiche, che senza dubbio é quella che ri- 
scuote maggior interesse, solo perché i nostri me- 
dici consulenti, per motivi professionali, non 
hanno avuto il tempo di spiegarci dettagliatamente 
e chiaramente, le procedure specifiche, sia per cu- 
rare disfunzioni organiche sia per alleviare dolori 
di ogni genere. 

Noi d'altronde non eravamo in grado di fornirvi 
questo tipo d'informazioni, in quanto per niente 
esperti in materia. 

Una volta pervenute le note terapeutiche, non 
abbiamo ritenuto opportuno pubblicarle, in quan- 
to strettamente tecniche. Infatti frasi del tipo: 


non richiede la somministrazione di farmaci i quali, 
se mal dosati o presi per errore, possono procurare 
seri disturbi, bensi implica la trasmissione al cer- 
vello degli impulsi di BF che ordinano di interveni- 
re nella zona interessata con unà appropriata dife- 
sa. Se il cervello non riscontra in tale zona alcuna 
lesione o dolore, tutto rimane inalterato, come nel 
caso di un falso allarme. 

Detto questo, ripetiamo che la reflessoterapia 
non può essere praticata su individui che portano 
un pace-maker. 


REGOLE PRINCIPALI DA RICORDARSI 


Gli apparati costruiti per praticare la reflessote- 
rapia, sono dotati di due puntali che attraverso i 


Sul n. 91/92 abbiamo pubblicato il progetto di uno stimolatore per 
elettroagopuntura con il quale, anche senza essere esperti agopunto- 
ri, é possibile lenire qualsiasi dolore del nostro corpo e guarire molte 
malattie. Su questo numero presentiamo, invece, le istruzioni neces- 
sarie per praticare con lo stimolatore, da soli e in casa vostra, tale 


terapia. 


per curare la paralisi del frenico o del blocco stella- 
to si procede in tal modo..... ed é relativamente 
semplice con i punti di repere anatomici stabilire i 
punti del blocco para-vertebrale ecc. 


sarebbero servite solo a coloro dotati di una pro- 
fonda conoscenza in campo medico. 

Nell'intento di soddisfare nel miglior modo pos- 
sibile le vostre esigenze, dopo aver precisato ai 
nostri consulenti le malattie di cui erano state ri- 
chieste le cure, ci siamo fatti indicare i punti dei 
meridiani su cui applicare gli elettrodi e, con i disegni 
pubblicati, abbiamo cercato di semplificarne la ri- 
cerca. 

Un problema di grande importanza, che senz'al- 
tro potrebbe preoccupare non pochi lettori, è co- 
stituito dall'eventualità che, i punti precisati, non 
vengano centrati, come invece avviene nei nostri 
disegni. Per evitare che vi troviate impreparati ad 
affrontare tale evenienza, abbiamo chiesto, a ri- 
guardo, spiegazioni sufficientemente esaurienti. 

Il dolore, se trattato nel punto giusto, sparisce 
dopo due o tre applicazioni, se invece non viene 
centrato perfettamente, per ottenere lo stesso ri- 
sultato occorreranno più sedute ma non si verifi- 
cherà nessun'altro inconveniente. 

Infatti questo tipo di trattamento terapeutico 
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Fig. 1 Punti da utilizzare per il mal di testa. 


vari punti cinesi, presenti sul nostro corpo, immet- 
tono una corrente equilibratrice in grado di effet- 
tuare nell'organismo umano le seguenti azioni: 


AZIONE DISPERDENTE 


Grazie ad essa, l'energia eccedente viene dis- 
persa riportando, in tal modo, quella che l'orga- 
nismo aveva perso. 

Viene usata per eliminare dolori causati da artri- 
ti, gastriti, dolori lombari, cervicalgie, coliche epa- 
tiche e renali, sinusiti, dolori muscolari, tachicar- 
dia, torcicolli, tracheite, uretriti, dolori mestruali, 
bronchiti, asma, laringiti ecc. 

In questo caso, bisogna sempre applicare il pun- 
tale negativo sul punto dolorante e il puntale posi- 


dificato e con acqua salata per renderlo condutto- 
re alla corrente elettrica. 

Tale placchetta, verrà fissata sulla cute con un 
cerotto per cui non sarà necessario centrare per- 
fettamente il meridiano interessato. 

Infatti, appoggiando l'altro puntale sul "punto" 
da noi indicato, la corrente partirà da questo meri- 
diano e al termine del suo percorso, dopo averlo 
abbandonato, raggiungerà la placchetta metallica 
del polo opposto, collegata all'elettrostimolatore. 

Un'altro dei problemi che volevamo risolvere, è 
la metodologia dell’uso cioè la frequenza e la lar- 
ghezza d'impulso necessarie per iniziare la terapia 
e il tempo per il quale è necessario sottoporsi alle 
varie sedute. 


tivo su qualsiasi punto sufficientemente distante 
dello stesso meridiano. 

Nei punti in cui esisteun doppio meridiano, cioè 
uno sul lato sinistro e l'altro sul lato destro del 
corpo, è possibile adottare una tecnica diversa 
che consiste nel collocare il puntale negativo sul 
punto dolorante e il puntale positivo sul punto ana- 
logo opposto. 


AZIONE TONIFICANTE 


Questo tipo di azione, che deve essere svolta in 
caso di anemie, depressioni fisiche, astenia ses- 
suale, digestioni difficili, riduzione della memoria, 
stress di lavoro, debolezza generale, ulcere varico- 
se, eczema, aritmia, timidezza ecc., a differenza 
della prima, che provvede a disperdere l'energia 
eccedente, apporta all'organismo l'energia di cui 
esso ha bisogno a seconda di ciò che deve essere 
tonificato. 

In questi casi, il puntale positivo viene collocato 
nei punti dei meridiani indicati nei disegni da noi 
riportati e quello negativo, su qualsiasi altro punto, 
sufficientemente distante dallo stesso meridiano. 

Nelle zone in cui esiste un doppio meridiano si 
possono indifferentemente collocare, sia il puntale 
positivo sia quello negativo, perchè sarà il cervello 
a controllare se l'organo corrispondente a tali 
"punti" necessita di una tonificazione. 

Il puntale positivo o negativo, da porre a distanza 
sul punto interessato, non deve essere necessa- 
riamente tale. 

Molto più semplice infatti, può risultare l'uso di 
una piccola placchetta di rame o altro materiale 
metallico, ricoperta con uno strato di cotone umi- 


Fig. 2 Sempre per il mal di testa si può 
agire anche su questi punti della gamba. 
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Per tali problemi, ci é stato consigliato di adotta- 
re la seguente regola: 


PRIMA SEDUTA 


tempo consigliato da 8 a 12 minuti 
frequenza massima (130 - 140 Hz) 
larghezza impulsi larghi (15 millisecondi) 


SECONDA SEDUTA 


tempo consigliato da 10 a 12 minuti 
frequenza media (60 - 80 Hz) 
larghezza impulsi medi 


TERZA SEDUTA 


tempo consigliato da 15 a 16 minuti 
frequenza media (60 - 80 Hz) 
larghezza impulsi medi 


QUARTA SEDUTA 

tempo consigliato da 15 a 18 minuti 

frequenza minima (30 Hz) 

larghezza impulsi stretti (0,12 millisecondi) Fig. 3 Altro me- 
QUINTA SEDUTA E SUCCESSIVE ridiano da elettro- 


stimolare per cu- 


tempo consigliato da 15 a 18 minuti tere B mal di tosta. 


frequenza minima (30 Hz) 
larghezza impulsi stretti (0,12 millisecondi) 


Fig. 4 Per curare la cefalea, si 
dovrà tenere il puntale positivo in 
mano e appoggiare il puntale ne- 
gativo sul punti indicati in figura. 


Fig.5 Per l'emicrania e anche per la cefalea si può ap- 
poggiare il puntale negativo sul punto visibile in disegno, 
tenendo il puntale positivo in mano. Come già precisato 
nell'articolo, si partirà con la manopola della tensione su 0, 
aumentandola gradatamente fino a quando non si avvertirà 
il pizzicore delgli impulsi di BF. 
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Inizialmente, per ottenere un'azione intensiva, la 
frequenza dovrà essere elevata e gli impulsi larghi, 
poi progressivamente andranno ridotti. 

Volendo, é possibile agire anche sulla sola fre- 
quenza utilizzando una larghezza d'impulsi media. 

Normalmente, si possono fare una o due sedute 
al giorno e già dopo tre o quattro si avverte un 
notevole miglioramento in pratica, a seconda dei 
casi e della sensibilità del soggetto, puó essere 
necessario un minimo di sei applicazioni fino ad 
un massimo di quindici. 

Se non si nota alcun miglioramento dopo tre o 
quattro sedute, significa che il "punto" del meri- 
diano non é stato centrato. 


PER INIZIARE 


Dopo aver regolato la frequenza e la larghezza 
degli impulsi, si ruoterà la manopola della tensione 
Sul MINIMO poi, lentamente, tale tensione dovrà 
essere aumentata fino a quando il paziente non 
avvertirà un leggero formicolio, condizione che in- 
dicherà lo scorrere della corrente lungo il meridia- 
no interessato. 

Il valore della tensione varia da soggetto a sog- 
getto ed anche dalla distanza in cui sono collocati i 
due elettrodi negativo e positivo. 


Fig.6 Sempre perl’emicrania e la cefalea, 
esistono altri punti cui potremo agire in 
modo da trovare, tra tutti quelli riportati, i 
più idonei a lenire velocemente tali dolori. 
Come vedesi nella figura di sinistra, il pun- 
tale negativo andrà posto vicino al dito mi- 
gnolo ed il positivo dietro, sulla coscia. 


Fig. 7 Anche questi due punti risultano 
efficaci per l'emicrania e la cefalea. 
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Fig. 8 Per chi soffre 
d'insonnia, potrà 
stimolare i due punti 
riportati qui di lato. 


Se dopo tre o quattro minuti il paziente non 
avvertirà piü il leggero formicolio, si potrà alzare 
leggermente la tensione di uscita. 

Nel caso inverso, cioé se non riuscisse a soppor- 
tare tale pizzicore, (esistono soggetti molto sensi- 
bili) prima si tenterà di agire sulla frequenza degli 
impulsi e, se ció non dovesse bastare, si ridurrà la 
tensione in uscita. 


NOTA IMPORTANTE 


Alimentando il generatore con un alimentatore 
stabilizzato anziché con una batteria come da noi 
consigliato, è assolutamente necessario collegare 
la massa dell'alimentatore e dell'elettrostimolatore 
aduna perfetta presa di terra per evitare che even- 
tuali dispersioni della corrente di rete a 220 volt per 
umidità o altri motivi, possano scorrere attraverso 
il corpo del paziente. 

Per maggiore tranquillità, potrete far accomoda- 
re il paziente sopra ad un letto oppure mettere 
sotto i suoi piedi una tavoletta di legno. 

Utilizzando, come da noi consigliato, una picco- 
la batteria a 12 volt queste precauzioni non saran- 
no piü necessarie, in quanto il circuito risulterà 
indipendente dalla tensione di rete a 220 volt. 


Fig. 9- 10-11 Altri 
punti cui potremo 
agire per curare l'in- 
sonnia. 
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Fig. 12 Duepuntida elettrostimolare per cu- 
rare la cervicalgia. Come vedesi nel disegno, ll 
negativo va posto dietro la testa e ll positivo al 
centro della spina dorsale. 


\ 


e 


h 


Fig. 13 Sempre per la cervicalgia, potrete 
portare il negativo al centro della spalla ed 
abbassare il puntale positivo al centro della 
spina dorsale, in linea con i gomiti. 


4 


Fig. 14 Ancora per la cervicalgia, si possono elettrostimola- 
re i due punti visibili nella figura di sinistra. Lo stesso risultato 
lo si ottiene anche applicando il negativo ed Il positivo sulle 
braccia, come vedesi nella figura sopra. 
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Fig. 15 Altri due 
punti da trattare per 
la cura della cervi- 
galgia. Nei disegni 
viene sempre riporta- 
to il meridiano inte- 
ressato e i relativi 
punti cinesi. 


TERAPIE 


Dopo aver presentato l'elettrostimolatore per 
agopuntura, una marea di lettori, una volta in pos- 
sesso dell'apparato, ci ha scritto pregandoci di 
aiutarli a curare le malattie piü disparate. 

Poiché le lettere sono state veramente tante, le 
abbiamo divise a seconda delle malattie, dando poi 
la precedenza a quelle il cui numero risultava supe- 
riore alle altre. Da questa "selezione", é risultato 
che le prime malattie da prendere in esame sono: 


MAL DI TESTA COMUNE 
EMICRANIA e CEFALEA 

LOMBAGGINE 

ARTRITI 

IMPOTENZA SESSUALE 

FRIGIDITÀ 
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MAL DI TESTA COMUNE 


Le cause che portano ad un comune mal di testa, 
possono essere molteplici. Anche un'indigestione 
puó causare mal di testa (per questo peró non 
occorre l'elettrostimolazione bensi, bisogna ripie- 
gare su qualche altro rimedio come ad esempio 
una limonata calda), un eccesso di lavoro mentale 
o la disfunzione di un organo. 

Per eliminare questo dolore, esistono tre punti 
Su cui agire. 

In fig. 1,è indicato il punto sul quale porre il punta- 
le negativo, cioé sull'unghia del mignolo sinistro, 
mentre quello positivo puó essere appoggiato sia 
sul polso, sia sullo stesso punto della mano destra. 

In fig. 2 vi mostriamo il secondo punto, situato 
sul piede vicino al mignolo su cui deve essere ap- 
plicato il puntale negativo. La piastra metallica del 
positivo, viene appoggiata lateralmente nell'inter- 
no della gamba sopra al ginocchio (nella giunzione 
dell'arto) oppure, come già precisato, sullo stesso 
punto della gamba opposta. In quest'ultimo caso, 
al posto della piastrina metallica, si puó utilizzare 
un altro puntale. 

Infine, in fig. 3 č indicato il punto sul quale collo- 
care il puntale negativo, cioé il terzo presente sul 
meridiano che parte dal tallone. Il puntale positivo, 
puó essere collocato anche sul retro della gamba a 
circa 10 cm. sopra alla giuntura del ginocchio, op- 
pure sullo stesso punto della gamba opposta. 


EMICRANIA e CEFALEA 


In fig. 4 sono visibili due dei punti sui quali agire 
per curare emicranie e cefalee. Uno di questi, si 
trova nella parte superiore della fronte (lo scoprire- 
te con il rivelatore di punti presentato sul n. 90) e 
l'altro subito dietro la testa. 

Su uno dei due potrete appoggiare il puntale 
negativo tenendo in mano il positivo o altrimenti, 
collocare il puntale negativo sulla fronte ed il posi- 
tivo dietro la testa. 

Sull'orecchio, come vedesi in fig. 5, vi sono altri 
tre punti sui quali si puó agire per curare questo 
disturbo. 

Su unodi questi tre, o sullo stesso punto del lato 
opposto, potrete collocare il puntale negativo te- 
nendo in mano quello positivo. 

Prima di applicare i puntali, bisognerà ruotare su 
0 volt la manopola che regola la tensione in uscita, 
quindi aumentare lentamente il livello di tensione 
fino a quando il paziente non avvertirà gli impulsi 
della corrente. 

Se agendo su questi punti, non conseguirete gli 
effetti desiderati, potrete provare ad agire su altri 
presenti sulle gambe. Nel caso in cui l'emicrania 
provenga da destra, agirete sulla gamba sinistra, 
mentre se da sinistra, sul punto della gamba de- 
stra. 


Fig. 16 Perl'artrite alla spalla, applica- 
re il puntale positivo sul punto doloran- 
te ed il negativo sul lato opposto. 


Fig. 17 Sempre per cu- 
rare l'artrite alla spalla, 
potrete tenere il puntale 
negativo stretto In ma- 
no. 


Come vedesi in fig. 6 il puntale negativo dovrà 
essere applicato sul dito mignolo del piede, mentre 
quello positivo lateralmente sulla stessa gamba 
oppure sullo stesso punto di quella opposta. 

In fig. 7, infine, é visibile l'ultimo punto, situato 
sotto il ginocchio, sul quale applicare il puntale 
negativo mentre quello positivo sulle estremità del- 
la stessa gamba. 

Come già accennato precedentemente, il punta- 
le potrà essere collocato anche sullo stesso identi- 
co punto della gamba opposta. 


INSONNIA 


A seconda del soggetto in esame, vi sono quattro 
punti su cui agire. Infatti, vi sono alcuni soggetti 
che reagiscono meglio alla stimolazione del punto 


Fig. 18 Per l'artrite al 
polso, appoggiare il ne- 
gativo sul punto dolo- 
rante ed il positivo in al- 
to sul braccio. 


situato sul braccio e altri che invece avvertono 
reazioni più intense stimolando i punti presenti sui 
piedi. 

In fig. 8, é visibile il punto sul quale applicare il 
puntale negativo (quinto punto del meridiano che 
parte dal dito indice). La placchetta collegata al 
polo positivo, come vedesi nello stesso disegno, 
verrà appoggiata sull'articolazione del braccio. 
Anche in questo caso, come per ogni altro che 
presenteremo, il puntale positivo potrà essere ap- 
plicato sullo stesso punto dell'arto opposto. 

Passando al piede, come riportato in fig. 9, il 
puntale negativo verrà applicato sotto l'osso che 
sporge sulla caviglia mentre la placchetta del posi- 
tivo, lateralmente al ginocchio. 

Ancora sulla gamba esistono altri due punti che 
possono essere elettrostimolati per curare l'inson- 
nia. 
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Fig. 19-20-21 Perl'impotenza sessuale e la frigidità , dovrete elettrostimolare, sul retro della 
schiena, i punti riportati in tali figure, seguendo le indicazioni riportate nell'articolo. Questa 
terapia puó essere praticata per settimane e settimane senza alcuna controindicazione. 


Il primo si trova vicino all'unghia del secondo 
dito del piede (vedi fig. 10), il secondo vicino al- 
l'unghia dell'alluce (vedi fig. 11). Su uno di questi 
due punti si appoggierà il puntale negativo, mentre 
la placchetta collegata al terminale positivo, verrà 
applicata in entrambi i casi a circa dieci centimetri 
sopra al ginocchio (vedi fig. 10 e 11). 

Se dopo due o tre sedute non si otterranno i 
risultati desiderati, si potrà stimolare per cinque 
minuti il punto del braccio (vedi fig. 8) o unodei tre 
punti del piede (vedi fig. 9-10-11). 


CERVICALGIE 


Per curare i reumatismi cervicali, è necessario 
appoggiare il puntale negativo sul punto presente 
subito dietro la testa, come vedesi in fig. 12, e 
quello positivo al centro della spina dorsale. 

Oltre a questi, esistono altri punti su cui agire, ad 
esempio dietro al collo, (vedi fig. 13), collocando la 
piastrina del terminale positivo sempre al centro 
della spina dorsale. 

Oppure, come vedesi in fig. 14, collocando il 
puntale negativo nella giunzione interna del gomi- 
to ed il positivo nel punto mediano dello stesso 
braccio o anche di quello opposto. 
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In fig. 15, vediamo come si può curare la cervica- 
le stimolando il meridiano che parte dal dito anula- 
re e applicando il puntale positivo al centro dell'a- 
vambraccio ed il negativo in alto sulla spalla. 

Spinti dalla curiosità , abbiamo chiesto ai nostri 
consulenti il motivo per cui esistono tre o quattro 
punti su cui agire per la stessa terapia e ci é stato 
risposto che per ogni caso ed ogni soggetto é ne- 
cessario stabilire quali dei punti indicati apportano 
subito notevoli miglioramenti, questo perché la 
fonte di una cervicalgia puó dipendere da molte- 
plici cause. 


ARTRITE SPALLA E POLSO 


Per le artriti alle spalle, il puntale positivo deve 
essere collocato nella posizione dolorante (vedi 
fig. 16) ed il puntale negativo sullo stesso punto 
dell'altra spalla. 

Per l'artrite ad un polso, invece, bisogna collocare 
il puntale negativo nel punto indicato in.fig. 18, 
mentre quello positivo a metà avambraccio. 


IMPOTENZA SESSUALE 


Un disturbo tra i piü temuti dall'uomo, ma che 
puó interessare anche il sesso femminile é l'impo- 


tenza e rispettivamente eiaculazione precoce e la 
frigidità. 

Questo disturbo coinvolge quasi sempre la sfera 
emotiva e sfocia in stati d'ansia o di depressione a 
loro volta responsabili di un aggravamento della 
sintomatologia stessa. 

Si crea perció, un circolo di effetti patologici che 
non é sempre facile spezzate e in cui la terapia 


farmacologica non é in grado di intervenire con 
efficacia. L'elettrostimolazione ripristina con 
maggiore efficacia, l'equilibrio in "sangue ed ener- 
gia" necessario per lo svolgimento della funzione 
sessuale. 

Il trattamento deve durare almeno un mese ed è 
ripetibile nei casi piü resistenti. 

La terapia da adottare in questi casi é la seguente: 


Fig. 22-23-24 Ancora per l'impotenza sessuale e la frigidità, esistono altri punti cui dovrete- 
agire. Come sempre, si inizierà ruotando la manopola della tensione su 0 volt poi la si ruoterà 
in senso opposto, in modo da aumentare la tensione, fino a quando non si avvertiranno gli 
impulsi di BF. 
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Per circa cinque minuti si stimolano i due punti 
illustrati in fig. 19 e situati tra la seconda e terza 
vertebra, poi si ripete l'operazione per lo stesso 
lasso di tempo, ma ponendo il puntale negativo a 
sinistra della terza vertebra ed il polo positivo, sul 
lato destro come riportato in fig. 20. 

Infine, per altri cinque minuti, si stimolano i punti 
visibili in fig. 21, cioé in prossimità della dodicesi- 
ma vertebra. 

Poiché l'impotenza sessuale puó dipendere da 
una moltitudine di cause, é necessario agire su altri 
punti del corpo. 

Come vedesi in fig. 22, sulla parte anteriore del 
corpo si colloca il puntale negativo a sinistra e 
quello positivo a destra. Dopo circa cinque minuti, 
si spostano i due puntali ai lati estremi dell'ombeli- 
co, come vedesi in fig. 23 e si continua l'elettrosti- 
molazione per altri cinque minuti. 

Dopodichè si spostano i puntali sulle gambe, nei 
punti indicati in fig. 24 e si continua per altri quattro 
o cinque minuti. 

Dopo una o due applicazioni si conseguiranno 
leggeri miglioramenti, ma per ottenere effetti com- 
pleti occorrerà continuare questa terapia per molti 
giorni. 


FRIGIDITÀ 


Anche nell'impotenza sessuale della donna, det- 
ta frigidità, le cause sono sempre le stesse e per 
annientarla, l'elettrostimolazione viene praticata 
sugli stessi punti, riportati dalla fig. 19 alla 24. 

In questo caso, la terapia oltre a far sparire que- 
sto spiacevole “disturbo”, servirà a regolarizzare il 
ciclo mestruale e di conseguenza ad attenuare i 
tipici dolori di questo periodo. 

Alcuni di voi, potrebbero erroneamente trovare 
questi articoli non adatti ad essere pubblicati su 
una rivista di elettronica. 

Non dobbiamo però dimenticare che in qualsiasi 
momento, potrebbe presentarsi l'occasione di par- 
lare con un medico per la riparazione di un appara- 
to elettrostimolatore ed avere un minimo di cono- 
scenza teorica, non solo sul funzionamento del 
circuito, ma anche sull'uso, accrescerà la vostra 

"cultura di tecnico specializzato in ogni ramo dell'e- 
lettronica. Comunque, il fatto che questa rivista sia 
specializzata in elettronica non impedisce, quando 
l'hobby dell'elettronica si intreccia con applicazio- 
ni pratiche, di trattare, se pur in modo conciso, un 
argomento di grande importanza quale è quello in 
questione. 

Dedicando alcune pagine alle apparecchiature 
elettromedicali, riteniamo di non fare un torto a 
nessun lettore, poiché come avrete avuto modo di 
constatare, tali argomenti sono interessanti ed 
istruttivi. 
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Dopo aver pubblicato sul n. 96 l'articolo teorico 
dei divisori a doppio modulo, ci auguriamo di aver 
totalmente dissipato ogni vostro dubbio circa il 
loro principio di funzionamento. Ma, come 
sempre, seun articolo teorico non é seguito da una 
realizzazione pratica con la quale constatare con- 
cretamente se, con quanto appreso, si riesce a 
realizzare il progetto desiderato, alla fine, tanto 
lavoro serve a ben poco. Su questo numero quindi 
realizzeremo in pratica, quanto appreso finora teo- 
ricamente. 


Prima di entrare nel vivo dell'argomento, dob- 
biamo riportare una errata corrige riguardante un 
errore grafico sfuggito in fase di correzione nell'ar- 
ticolo riguardante i PLL sul numero 94. 

Nel preparare gli schemi elettrici, è stato invo- 
lontariamente disegnato un NOR ESCLUSIVO an- 
. ziché un OR ESCLUSIVO, quindi quel piccolo cer- 
chietto visibile sull'uscita della porta logica (vedi 
fig. 1) non deve esistere. Il simbolo corretto dell'OR 
ESCLUSIVO é quello che invece riportiamo in fig. 2. 

La tavola della verità riportata a pag. 69 del n. 94, 
anche se nella testata vi é riportato "Tavola della 
verità del Nor Esclusivo", é in realtà quella relativa 
all'OR ESCLUSIVO. 

Il correttore di bozze, vedendo nei disegni il sim- 
bolo del NOR e leggendo il testo nel quale si parla- 
va di OR, lo ha ritenuto un errore tipografico eli ha 
corretti tutti in NOR. 

Pertanto, in tale articolo, la parola NOR deve 
essere sostituita con OR e nei simboli deve essere 
eliminato il cerchietto presente sull’uscita della 
porta logica, come riportato in fig. 2. 

Riparato questo errore, possiamo ora prosegui- 
re con i nostri PLL, presentandovi un integrato che 
verrà impiegato in tutti i circuiti proposti, cioè il 
C/Mos CD.4046. 


CD.4046 un integrato PLL 


Com'é noto, la comparazione di fase avviene ap- 
plicando due segnali di AF sugli ingressi di un OR 


Fig. 1 Negli articoli 
precedenti, è apparso 
in ogni disegno il sim- 


bolo del Nor, provvi- 
sto, sull'uscita, di un 
piccolo cerchietto. 


ESCLUSIVO. Su un ingresso si applica una fre- 
quenza fissa proveniente da un oscillatore quarza- 
to (frequenza di riferimento) mentre sul secondo 
ingresso, il segnale proveniente da un VCO (oscil- 
latore a frequenza variabile). 

Anzichè scegliere per questa funzione un inte- 
grato contenente un OR ESCLUSIVO conviene in- 
dirizzarsi verso integrati appositamente costruiti 
per realizzare dei PLL ed é per questo che noi 
abbiamo scelto il CD.4046, uno dei piü validi ed 
economici, tra tutti quelli esistenti in commercio. 

Osservando la fig. 3 nella quale abbiamo ripor- 
tato lo schema a blocchi di tale integrato, potete 
notare che il CD.4046 oltre all'OR ESCLUSIVO 
contiene nel suo interno, un secondo comparatore 
con duplice uscita più un VCO. 

Negli schemi che proporremo, verrà utilizzato 
sempre questo secondo comparatore (uscita 13) 
che risulta più completo, in quanto funziona sia da 
comparatore di fase che da comparatore di fre- 
quenza. 

Ciò significa che, se la frequenza del VCO risulta 
notevolmente maggiore o minore di quella di rife- 
rimento, il circuito la riporta velocemente “in sin- 
tonia” correggendo, con ampie escursioni, la ten- 
sione presente sui varicap e una volta “aggancia- 
ta”, lo stesso circuito la corregge in fase. 

La seconda uscita del comparatore (piedino 1) 
permette di "visualizzare" l'aggancio in fase del 
PLL. Su tale piedino infatti, quando il circuito è 


Fig. 2 Nei PLL, in- 
vece, viene utilizzato 
l'OR esclusivo, cioè 
lo stesso simbolo di 
fig. 1 sprovvisto del 
cerchietto in uscita. 
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Sul numero precedente abbiamo spiegato cos'é un divisore a doppio 
modulo e ne abbiamo illustrato i vantaggi presentando alcuni schemi 
teorici. 
Passando ora alla pratica, presenteremo quattro progetti di sistemi a 
PLL con divisori a doppio modulo in grado di funzionare da un 
minimo di 100 KHz ad un massimo di 650 MHz. 


() USCITA ! 
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Fig. 3 In tutti gli schemi che propor- 
remo, anziché utilizzare un Or Esclusivo 
impiegheremo sempre l'integrato 
CD.4046 perché, nel suo interno, é pre- 
sente un circuito piü completo che fun- 
ziona sia da comparatore di Fase che di 
Frequenza. 


agganciato in fase, é presente una tensione positi- 
va grazie alla quale é possibile accendere un diodo 
led per indicare lo stato di “aggancio”. 

Nell'interno del CD.4046, é presente anche un 
VCO, cioè un completo oscillatore la cui frequenza 
di lavoro viene determinata dalla capacità del con- 
densatore inserito fra i piedini 6 e 7. 

Poiché la frequenza massima di lavoro del VCO 
interno non riesce a superare 1,5 MHz, di questo 
integrato verrà utilizzato il solo comparatore di fa- 
se e di frequenza (piedino 13) eil circuito, ad esso 
connesso, di rivelazione di aggancio (piedino 1). 


I COMMUTATORI BINARI o CONTRAVES 


In tutti i circuiti di sintetizzatori che presentere- 
mo, lo stadio dei divisori programmabili è stato 
realizzato con dei commutatori binari che, se pur 
costosi, semplificano notevolmente la realizzazio- 
ne pratica e, nello stesso tempo, offrono la possibi- 
lità di visualizzare direttamente il “numero di divi- 
sione" impostato. 

Volendo, è possibile sostituire i commutatori 
con delle matrici di diodi, dispostiin modo da otte- 
nere le dieci combinazioni binarie. 

Chi realizza uno di questi sintetizzatori per rica- 
vare una “sola frequenza fissa", come nel caso di 
un'emittente privata in FM o di un ponte radio, può 
anche sostituire i commutatori binari con dei sem- 
plici ponticelli che applicati sulle uscite D-C-B-A 
dei divisori programmabili, vengono poi cortocir- 
cuitati o aperti in modo da ottenere, da ciascun 
divisore, il fattore di divisione voluto. 

Per chi volesse adottare questo tipo di soluzione, 
riportiamo nella tabella 1 quale delle uscite D - C -B 
- A é necessario cortocircuitare al positivo di ali- 
mentazione per ottenere i vari fattori di divisione. 
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USCITE 
NUMERO 


TABELLA 1 Terminale da cortocircuita- 
re al positivo di alimentazione per otte- 
nere | vari fattori di divisioni da 0 a 9. 


Anche se negli schemi che presenteremo utiliz- 
zeremo stadi divisori a quattro o a cinque stadi, 
non é detto che per ognuno di questi debba essere 
necessariamente utilizzato un commutatore bina- 
rio. 

Ad esempio, volendo realizzare un sintetizzatore 
da 120 a 190 MHz, poiché l'ultimo divisore pro- 
grammabile risulta sempre impostato su 1, il com- 
mutatore binario su tale divisore é del tutto inutile. 
Per ottenere "1" è sufficiente ponticellare il piedino 
A (vedi tabella 1) dell'ultimo divisore risparmiando 
così un commutatore binario. 

Analogamente, volendo realizzare un trasmetti- 
tore da 27.000 KHz a 27.900 KHz, gli ultimi due 
contraves risulterebbero inutili in quanto i relativi 
divisori programmabili, rimarrebbero sempre im- 
postati rispettivamente su 2 e 7. Sarà perciò suffi- 
ciente ponticellare l'uscita B dell'ultimo divisore e 
le uscite C-B-A del penultimo per avere il numero 
fisso 27, quindi con tre soli commutatori binari è 
possibile coprire tutta la gamma da 27.000 a 27.999 
KHz con salti di 1 KHz. 

Nel caso in cui fossero sufficienti salti di 10 KHz, 
si potrebbe anche escludere il primo commutatore 
delle unità dei kilohertz. 


IL VCO da UTILIZZARE 


Scegliendo lo schema di un sintetizzatore in 
grado di coprire la gamma da 40 a 270 MHz, non 
troverete, come è facile intuire, un corrispondente 
VCO in grado di coprire una così ampia gamma di 
frequenze. 

Infatti, la tensione massima che il comparatore 
del PLL riesce a fornire, è pari alla tensione di 
alimentazione del circuito che, nel nostro caso, è di 
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Fig.4 La disposizione dei terminali A- 
B-C-D su di un commutatore binario, 
potrete trovarla come riportato nella fi- 
gura di sinistra oppure come in quella di 
destra. 


5 volt, quindi, la gamma di frequenze che ogni VCO 
riesce a generare, va dalla minima frequenza otte- 
nibile applicando ai varicap una tensione di 0 volt, 
alla massima frequenza raggiungibile applicando 
agli stessi una tensione di 5 volt. 

Così, se avete scelto un VCO che, con la varia- 
zione di tensione indicata copra lagamma da 130a 
160 MHz, anche se il sintetizzatore può lavorare da 
un minimo di 40 MHz ad un massimo di 270 MHz, 
bisogna utilizzarlo sempre per la gamma da 130 a 
160 MHz. 

Infatti, impostando i contraves per ottenere in 
uscita 128 o 100 o 50 MHz oppure 170 o 180 o 200 
MHz, il VCO non potrà generare tali frequenze e 
perció il comparatore non riuscirà mai ad "aggan- 
ciarlo". 

Utilizzando l'integrato CD.4046, vi accorgerete 
subito di questo inconveniente, grazie al diodo led 
collegato tramite il circuito di rivelazione al piedino 
di uscita 1. 

Quando il PLL risulta agganciato, il diodo led 
rimarrà stabilmente acceso, al contrario invece, 
cioé se il PLL risulta sganciato, tale diodo rimane 
spento o, tutt'al più, lampeggia in modo irregolare. 

Pertanto, prima di collegare un VCO al sintetiz- 
zatore, bisogna controllare che la gamma di fre- 
quenze che quest'ultimo riesce a coprire applican- 
do sui diodi varicap una tensione da 0 a 5 volt, 
corrisponda alla gamma di frequenza che volete 
ottenere e, in caso contrario, occorrerà modificare 
le spire della bobina o agire sul nucleo, se quest'ul- 
tima ne é prowvista, fino a "centrare" la gamma di 
lavoro. 

Eseguendo questo semplice controllo, si ha la 
matematica certezza che, impostando i commuta- 
tori binari sulla frequenza richiesta, il VCO si sin- 
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ne; bande; cana- che radio-Tv 
li ei tubo, per sil televisore a 
immagini, a rag- colori. campo 
gi catodici egli cromatico e ri 
effetti cptoelet- produzione delle 
tronici immagini la 
scomposizione 
e trasmissione 
del colore 


Arnora us pic- 


Il progresso 
tec ico 
non conosce 
soste 

*il timer: descri- 
zione, caratteri 
Stiche, impieghi 
pratici 

*sistemi PAL e 
SECAM il fe- 
nomeno acusti- 
co della riverbe- 
razione 


Uno “sguardo” all'interno 

del televisore! 

ela composizione del segnale ela 
one della luminosità e del 
to edescrizione e schema 
cevitore in bianco e nero 


E per finire, 
esaminiamo insieme... 
sla telecamere: | sistemi di 
videoregistrazione *i teleco- 
mandi, ecc. Cosi l'elettronica 
l'accompagnerà nel suo futuro, 
rendendola finalmente protagonista, 
l'Attestato di fine corso ne sarà la prova: 


L'affascinante 
mondo della 
stereofonia 

eil principio de- 
gli apparecchi 
per alta fedeltà 
*come avviene 


la registrazione 
sonora su dischi 
e nastri magne- 
tici ela radiodif. 


fusione stereo- 


fonica 


Chieda subito 

un fascicolo 

in prova gratuita 

Non c'è niente di più concre- 

TETE 
ita del me - 

tà del corso. Spedisca subito gl Aevi passo per passo atiravar 


oggi stesso il tagliando di ri- gli vari. Ha qualificato migliaia di 
chiesta. Ilievi, oggi attivi in tutti i settori. 


DI TECNICA 
associato al Consiglio Europeo 
Insegnamento per Corrispondenza 
L'IST insegna a distanza da oltre 75 
anni in Europa e da oltre 35 in Italia. 
Non utilizza alcun rappresentante 
per visite a domicilio, poiché opera 


8321A - 41B 


I UN FASCICOLO IN PROVA GRATIS 


Speditemi CORN - Solo per posta, senza spese e senza impegno per 
me - un FASCICOLO del nuovissimo corso TV RADIO (TELERADIO) e la 
i documentazione relativa (scrivo una lettera per casella) 


cognome 


| | | | 


nome età 


| | | | 


CAP città prov 


bo | i 
| || |] 
da ritagliare e spedire in busta chiusa a 


IST - Istituto Svizzero di Tecnica 
Via S. Pietro 49 
21016 LUINO (Va) 


tel. 0332/53.04.69 
(dalle 8,00 alle 17,30) 


| professione o studi frequentati 
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ELENCO COMPONENTI LX.671 


C18 = 100.000 pF pollestere 


C19 = 180.000 pF a disco 
DS1 = diodo al silicio 1N.4148 


10 - 60 pF compensatore 


C1 = 56pFadisco 
C3 = 100.000 pF pollestere 


c2 


di È 
PE HIDE 
giis 
14 185588788877 
SEÉS8535558855 


pF pollestere 

pF pollestere 

pF pollestere 

= 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 


220 ohm 1/4 watt 


270 ohm 1/4 watt 
R11 z 470 ohm 1/4 watt 


R12 - R31 


270 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
100 ohm 1/4 watt 


R5 
R6 
R7 
R8 
R9 = 
R10 


R2 - 3.300 ohm 1/4 watt 


R3 
R4 z 100.000 ohm 1/4 watt 


R32 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 1.000 ohm 1/4 watt 


R1 = 1 megaohm 1/4 watt 


con step di 1 KHz. SI noti ll 


divisore A e li divisore N com- 
posti dal quattro commutatori 
di sinistra. Lo schema pratico 
di questo circuito siglato 
LX.671, lo troverete in fig. 11. 


Fig. 5 Schema elettrico del 
sintetizzatore da 0,1 a 50 MHz 


tonizzerà esattamente su tale frequenza. 

Tutti i VCO (oscillatori variabili con sintonia a 
diodi varicap) presentati sul n. 95 di Nuova Elettro- 
nica o qualsiasi altro oscillatore, possono essere 
collegati a tutti i sintetizzatori presentati in questo 
articolo. 

Per il collegamento tra l'uscita del sintetizzatore 
e l'ingresso del VCO è consigliabile utilizzare uno 
spezzone di cavetto coassiale a 52 ohm, possibil- 
mente del tipo più sottile (RG.174), inquanto risul- 
ta più maneggevole e più adatto alle piccole poten- 
ze in gioco rispetto al normale cavetto tipo RG.58. 


SINTETIZZATORE DA 0,1 a 50 MHz con STEP dl 1 
KHz. 


In fig. 5 abbiamo riportato lo schema elettrico di 
un sintetizzatore a doppio modulo (10/11) in grado 
di lavorare, da un minimo di 100 Kilohertz ad un 
massimo di 50 Megahertz, con "salti" di frequenza 
di soli 1.000 Hertz. 

Questo circuito puó essere utilizzato per realiz- 
zare degli oscillatori su tutte le gamme radiantisti- 
che, da 3 MHz fino a 30 MHz, per la gamma CB da 
26 a 27 MHz e per radiocomandi che lavorano sulle 
gamme di 36-40- MHz. 

Con un quarzo da 1 MHz e i due nand IC1/A e 
IC1/B, contenuti nell'interno dell'integrato C/Mos 
tipo CD.4011, abbiamo realizzato l'oscillatore 
quarzato da cui ricavare la frequenza di riferimento. 

Poiché lo step, o "salto" di frequenza, in questo 
circuito risulta di 1.000 Hz, per ottenere tale fre- 
quenza da un quarzo da 1 MHz, abbiamo utilizzato 
un primo divisore C/Mos tipo CD.4518 (Vedi IC 2) 
per dividere per 100 la frequenza generata dall'o- 
scillatore e quindi la frequenza da 1 MHz, applicata 
sul piedino di ingresso 2, esce sul piedino 14 a 
10.000 Hz. 

A questo primo divisore ne segue un secondo, 
ancora C/Mos tipo CD.4518 (IC 3), che divide per 
10, per cui si ottiene in uscita (piedini 6 e 10) la 
frequenza di 1.000 Hz voluta. 

Tale frequenza viene ora applicata sull'ingresso 
(piedino 14) del comparatore del PLL, contenuto 
nell'interno del CD.4046 che, nello schema elettri- 
co di fig. 5, è siglato 1C5. 

Sull'altro ingresso del comparatore, (piedino 3) 
viene applicata invece la frequenza proveniente 
dal VCO e divisa dalla catena di divisori A ed N, in 
modo da ottenere una frequenza identica a quella 
di riferimento, cioè 1.000 Hz. 

Il primo divisore da utilizzare in questo circuito, 
può essere solo un integrato ECL tipo SP.8680, 
sostituibile con un 11C90, in grado di dividere per 
10/11, fino ad una frequenza massima di 650 MHz. 

Il segnale presente sull'uscita del VCO viene ap- 
plicato sull'ingresso di tale integrato (piedini 15 e 
16), attraverso il condensatore C13 da 100.000 pF 
collegato in serie alla resistenza R9 da 100 ohm. 

Il divisore IC11, un TTL tipo SN.74190, "control- 
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la" il fattore di divisione dell'ECL quindi, come già 
spiegato sul numero precedente, corrisponde al 
blocco "A" del divisore a doppio modulo. 

L'uscita di questo stadio, sul piedino 13di IC11, è 
collegata tramite il condensatore C19, all'ingresso 
(piedino 5) della porta nand IC4-D che, assieme 
all'altro nand IC4-C, costituisce un flip-flop tipo 
SET-RESET, necessario a sincronizzare fra loro, il 
divisore di controllo (vedi IC11) ed il prescaler a 
doppio modulo (vedi IC6). Infatti, come potete ve- 
dere nello schema elettrico di fig. 5, l'uscita di tale 
flip-flop, sul piedino 6 di IC4-D, risulta collegata, 
attraverso la resistenza R11, al piedino 2 di control- 
lo del modulo dell'ECL. 

In questo modo, quando su tale ingresso e pre- 
sente un livello logico 1, il prescaler dividerà per 
11, mentre, con un livello logico O, il fattore di 
divisione sarà 10. Il commutatore binario applicato 
sulle uscite D-C-B-A (piedini 9, 10, 1 e 15) serve per 
effettuare del salti di frequenza di 1.000 Hz pertan- 
to, sei quattro contatori "N" (vedi IC10, IC9, IC8e 
1C7) fossero impostati per una frequenza di 24,13 
MHz, pari a 24.130 KHz, ruotando il commutatore 
binario collegato a IC11, da Oa 9, si otterrebbero le 
seguenti frequenze: 


0 = 24.130 KHz 
1 = 24.131 KHz 
2 = 24.132 KHz 
3 z 24.133 KHz 
3 = 24.134 KHz 
5 = 24.135 KHz 
6 = 24.136 KHz 
7 = 24.137 KHz 

= 24.138 KHz 
9 = 24.139 KHz 


| divisori programmabili che seguono IC11, an- 
ch'essi dei TTL tipo 74190, formano il blocco “N” a 
quattro stadi, collegati in configurazione “sincro- 
na". Infatti, come potete vedere in fig. 5, il segnale 
di clock giunge contemporaneamente al piedino 
14 di tutti questi divisori. 

Sull'ultimo di questi integrati, indicato nello 
schema elettrico con la sigla IC7, è disponibile, sui 
piedini 11 e 13, la frequenza del VCO divisa per il 
fattore impostato sui commutatori binari e portata 
quindi allo stesso valore di quella del riferimento 
proveniente dall'oscillatore a quarzo. 

Prima di giungere all'ingresso del comparatore 
di fase, questo segnale viene applicato all'ingresso 
di un “formatore di impulsi”, costituito da due por- 
te logiche a NAND, IC4-A ed IC4-B, contenute 
all'interno di un normale integrato TTL tipo 7400, 
dalla resistenza R3 e dal condensatore C6. 

Questo circuito risulta necessario in quanto, il 
segnale proveniente dai divisori programmabili, è 
un impulso molto "stretto", tanto che potrebbe 
creare delle difficoltà al funzionamento del PLL e 
perció occorre allargarlo. 
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Dall'uscita di questo circuito, (piedino 11 di IC4- 
B), si puó prelevare un segnale idoneo ad essere 
applicato sul piedino d'ingresso 3 del comparatore 
di fase, CD.4046. 

Come già abbiamo anticipato, dei due compara- 
tori contenuti nell'interno del CD.4046, noi utiliz- 
ziamo solo il secondo che fa capo al piedino 13. 

Su tale uscita, viene prelevato un segnale che 
puó essere applicato al "filtro passa-basso" per 
ottenere da quest'ultimo, la tensione necessaria 
per pilotare i diodi varicap del VCO. 

Fino ad ora, parlando del "filtro passa-basso", 
abbiamo sempre riportato degli schemi composti 
semplicemente da una resistenza in serie al segna- 
le e da un condensatore collegato fra questa e la 
massa. In realtà, il filtro passa-basso di un sistema 
a PLL, é un pó piü complesso. 

Osservando lo schema elettrico di fig. 5 il filtro 
passa-basso, da noi utilizzato, é costituito dalle tre 
resistenze R5, R6 ed R7 e dai due condensatori C10 
e C11. 

Per ottenere un perfetto funzionamento del cir- 
cuito, é indispensabile rispettare i valori da noi 
assegnati a questi cinque componenti. Infatti, 
aumentando la capacità dei condensatori o il valo- 
re delle resistenze, il PLL risulterebbe "lento" nel 
sintonizzare la frequenza impostata e questo po- 
trebbe rendere instabile il VCO. 

Viceversa, diminuendo il valore di tali compo- 
nenti, l'aggancio risulterebbe piü rapido ma il PLL 
avrebbe difficoltà nel sintonizzare le frequenze 
estreme della gamma del VCO, a causa della scar- 
sa integrazione del filtro stesso. 

Con i valori da noi assegnati, questi inconve- 
nienti non si verificheranno mai. 

La tensione continua presente all'uscita di tale 
filtro, deve essere ora applicata ai capi di diodi 
varicap del VCO, tramite la resistenza R7. 


Come vi abbiamo precedentemente accennato, 
sul piedino 1 dell'integrato CD.4046, é presente un 
segnale che puó essere utilizzato per visualizzare il 
corretto funzionamento del circuito. Quando il 
PLL risulta agganciato, su tale piedino é presente 
una tensione continua positiva, se invece non risul- 
ta agganciato avremo una tensione impulsiva. 


Il diodo led collegato su tale uscita permette di 
controllare il perfetto funzionamento del PLL. 

Quando tale diodo risulta acceso, significa che il 
PLL è agganciato sulla frequenza impostata ed il 
VCO è sotto controllo. 


È facile intuire, guardando lo schema elettrico, 
che il nand IC1/C, collegato da inverter, avendo 
sull'ingresso una condizione logica 1 (presenza di 
tensione positiva) presenta sulla sua uscita una 
condizione logica opposta, cioè 0, vale a dire, 
"uscita cortocircuitata a massa". Pertanto, l'in- 
gresso del secondo nand IC1/D, anch'esso colle- 
gato come inverter, viene forzato su 0 e perciò, in 


uscita, si ha una condizioane logica 1 che, polariz- 
zando la base del transistor TR1, lo porta in condu- 
zione, facendo cosi accendere il diodo led collega- 
to in serie sull'emettitore. 

Quando invece tale diodo risulta spento o lam- 
peggia irregolarmente, significa che il PLL non 
riesce ad agganciare la frequenza impostata sui 
commutatori binari e questo, come già abbiamo 
visto, puó accadere solo programmando frequen- 
ze al di fuori della gamma di lavoro del VCO. 

A differenza di quanto si verificava a PLL aggan- 
ciato, ora dal piedino 1 del CD.4046, non esce una 
tensione positiva ma un segnale “impulsivo” che 
passando attraverso il diodo al silicio DS1, carica il 
condensatore C8 con una tensione positiva, per- 
tanto, sull'ingresso del secondo inverter IC1/D, sa- 
rà presente una condizione logica 1 e di conse- 
guenza una condizione logica 0 in uscita. Venendo 
a mancare, sulla base del TR1, la necessaria ten- 
sione di polarizzazione, esso non potrà piü con- 
durre ed il diodo led rimarrà spento. 

Tutto il circuito funziona con una tensione stabi- 
lizzata di 5,1 volt con un assorbimento di circa 500 
mA, per cui é sufficiente un piccolo alimentatore 
stabilizzato provvisto di uA.7805. 


CON UNA PICCOLA MODIFICA 


Noi vi abbiamo proposto un sintetizzatore con 
salti di frequenza di soli 1.000 Hz (cioé 1 KHz) ma, 
in molti casi, possono risultare piü che sufficienti 
dei salti di frequenza di 10 KHz ed in questo caso il 
circuito puó essere modificato come segue: 


a) Lasciare il circuito nella configurazione da noi 
riportata in fig. 5 ed escludere il divisore A ed il 
flip-flop SET-RESET, cioé l'integrato IC11 ed il 
commutatore binario ad esso collegato. 
L'integrato IC4, contenente le due porte IC4-C e 
IC4-D del flip-flop SET-RESET, non dovrà essere 
eliminato, perché comprende gli altri due nand 


(IC4-A e IC4-B), ancora necessari nel circuito. 
Eliminando, cosi, il primo commutatore binario 
della catena di divisori, si otterranno dei salti di 
frequenza di 10 KHz. 
b) Modificare lo stadio oscillatore a quarzo, to- 
gliendo l'ultimo CD.4518 (cioè IC3) e prelevare dal 
piedino 13 di IC2, la frequenza di 10 KHz da appli- 
care sull'ingresso del CD.4046. 


Cosi facendo, il commutatore binario, presente 
nel blocco A, programma salti di fequenza di 10 
KHz. Non potendo superare i 50 MHz non é neces- 
sario nemmeno l'ultimo divisore programmabile, 
presente nel circuito (vedi IC7) e perciò può essere 
eliminato assieme al suo commutatore binario. 


SINTETIZZATORE DA 40 MHz a 240 MHz 


Questo sintetizzatore è in grado di coprire una 
gamma da un minimo di 40 MHz ad un massimo di 
240 MHz, con step di 25 KHz, quindi può risultare 
interessante sia per coloro che devono realizzare 
degli eccitatori per la gamma FM 88-108 MHz, sia ai 
radioamatori che lavorano sulle frequenze dei 144- 
146 MHz ed anche per ponti radio che lavorino sui 
180-200 MHz. 

Nel realizzare questo circuito, abbiamo adottato 
alcuni "artifici" di progetto, che ci hanno consenti- 
to di sintetizzare frequenze elevate, fino a 240 MHz, 
utilizzando ugualmente integrati poco costosi. 

Osservando lo schema elettrico, potrete subito 
notare che l'ECL che abbiamo utilizzato é ancora 
un SP.8680 (sostituibile con un 11C90), che é, co- 
me ormai saprete, un divisore a doppio modulo 
10-11. 

All'uscita di tale integrato, sul piedino 11, risul- 
tano collegati due flip-flop J-K, contenuti in un 
integrato TTL tipo SN.74S112, utilizzato come di- 
visore x4 sincrono. Collegando l'uscita di questo 
divisore, ad uno dei due ingressi di controllo del- 


La Ditta Elettronica Ambrosiana, concessionaria di NUOVA ELETTRONICA per MILANO, 
COMUNICA a TUTTI i lettori che nella sede di Via Cuzzi n. 4 troveranno un laboratorio 
particolarmente attrezzato per l'assistenza ai progetti di NUOVA ELETTRONICA ed un 
tecnico altamente specializzato che collaborerà a realizzare qualsiasi montaggio e che 
fornirà gratuitamente una qualificata consulenza nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 15 


alle ore 19. 


Si potrà inoltre prendere visione dei diversi progetti di NUOVA ELETTRONICA montati e 
funzionanti. 
Vi attendiamo quindi, certi di poterVi offrire sempre le ultime novità a prezzi di assoluta 


La Ditta ELETTRONICA AMBROSIANA vende inoltre programmi compatibili per COM- 
PUTER IBM, APPLE 2 e NUOVA ELETTRONICA. 
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100.000 pF pollestere 
diodo al silicio 1N.4148 


s = 3988 
28 eo E gšaaa 
AR E 
duin 
FEAP 


100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 


C5 - 100.000 pF pollestere 
C18 = 100.000 pF pollestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 


c3 
C4 


220 ohm 1/4 watt 


470 ohm 1/4 watt 


22.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
470 ohm 1/4 watt 


3.300 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 


ELENCO COMPONENTI LX.673 C2 = 10-60 pF compensatore 
R4 z 100.000 ohm 1/4 watt 


R1 z 1 megaohm 1/4 watt 


R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 


R7 
R8 
R9 
R11 = 100 ohm 1/4 watt 


R12-R29 


R30 
R31 = 270 ohm 1/4 watt 


C1 = 56 pF a disco 


R2 
R3 
R10 


Fig. 6 Schema elettrico del 
sintetizzatore da 40 a 240 MHz 
con step di 25 KHz. In questo 
circuito abbiamo due commu- 
tatori per ll divisore A e tre per i 


divisori N. Lo schema pratico 


di questo circuito sigiato 
LX.673 lo troverete a fig. 13. 


l'ECL (piedino 2) abbiamo ottenuto un prescaler a 
doppio modulo 40-41. 

Applicando un divisore x4, posto su un ECL che 
divide per 10-11, si potrebbe pensare che questo 
stadio si trasformi in un doppio modulo 40-44 e 
non 40-41, come noi abbiamo indicato. 

Osservando attentamente il circuito noterete 
che l'uscita 5 del flip-flop IC6, non giunge diretta- 
mente all'ingresso di controllo dell'ECL ma tramite 
una porta nand (vedi IC7/A). 

Cosi facendo, all'uscita del nand, (piedino 8) si 
otterrà un impulso negativo ogni quattro impulsi 
provenienti dal divisore ECL (piedino 11), il quale 
forzerà a livello logico 0 il piedino di controllo del- 
l'ECL (piedino 2), che cosi dividerà per 11. 

In totale il circuito dividerà, 1 volta per 11 e 3 
volte per 10 ottenendo perció: 


(3 x 10) + (1x 11) z 30--11 = 41 


L'integrato SP.8680, (ed anche |'11C90) dispone 
di un secondo piedino per il controllo del modulo 
di divisione (sul piedino 3). Quando tale ingresso si 
trova in condizione logica 1, il circuito divide sia 
per 10 che per 11, a seconda dello stato presente 
sul piedino 2 e questa condizione viene sfruttata 
come visto poc'anzi per ottenere una divisione 
X41, mentre, quando tale ingresso è a 0, il prescaler 
divide sempre per 10 e in tale condizione viene 
usato per dividere X40. 

Utilizzando questo secondo ingresso di control- 
lo, tutto il blocco formato dall'ECL IC8, dai due 
flip-flop contenuti nell'integrato IC6 e dal nand, 
IC7-A, funzionerà come un divisore ECL a doppio 
modulo 40-41. Il segnale per pilotare il divisore "A" 
ed “N”, viene prelevato come è possibile vedere 
dallo schema elettrico, dal piedino 5 di IC6. 

Disponendo di un prescaler con modulo di divi- 
sione così elevato, la frequenza che giunge ai divi- 
sori programmabili è molto bassa, infatti anche per 
240 MHz in uscita, si ha un massimo di soli 


240 : 40 = 6MHz 


sia per il blocco A che per il blocco N, si possono 
utilizzare dei divisori programmabili, in configura- 
zione asincrona. 

Un divisore asincrono a differenza di uno sin- 
crono, permette di ottenere un progetto meno 
complesso e più economico. 

Nello schema di fig. 6 i due integrati IC12 IC13, 
vengono utilizzati per ottenere il divisore pro- 
grammabile “A” mentre gli altri tre, cioè IC9 IC10 
IC11, per il blocco “N”. 


Con i trecommutatori binari collegati ai contato- 
ri del blocco N, si imposta la freguenza in mega- 
hertz, piu precisamente, il primo commutatore di 
destra serve per le unita, il secondo per le decine 
ed il terzo per le centinaia. 

Cosi, per ottenere 40-41-72-99 MHz, si imposta- 
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UN PO PIU' AVANTI DEL NOSTRO TEMPO 


I migliori oscilloscopi affrontano 
contrattaccando la battaglia dei prezzi 


PRINCIPALI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI 


BERGAMO: FRABERT S.P.A. — Via Cenisio 8 - 24100 BERGAMO 


VP5231 e 30 MHz «doppia traccia e | mV e 
MTFB = 15.000 ore 

Ora completo anche di "TRIGGER 
HOLD-OFF" 


L. 1.222.000 + IVA 


VP5220 « 20 MHz e doppia traccia e | mV e 
MTBF - 15.000 ore 


L. 976.000 + IVA 


ATTENZIONE!! 
Gli oscilloscopi sono completi di 2 sonde 
professionali NATIONAL 10 : 1. 


valuta Marzo 84 


valuta Marzo 84 


Per i modelli: 

VP5512 — 100 MHz doppia base tempi 
VP5256 — 60 MHz doppia base tempi 
VP5234 — 40 MHz doppia base tempi 
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no i numeri 040-041-072-099, lasciando inutilizza- 
toil terzo commutatore di sinistra, superati, invece, 
i 100 MHz, per ottenere 105-145-210-220 MHz, si 
impiegherà anche quest'ultimo commutatore. 

I due commutatori applicati sui contatori A, ser- 
vono invece per programmare “salti” di frequenza 
di 25 KHz e quindi il numero impostato su di essi, 
per ottenere un riferimento sulla frequenza gene- 
rata, va moltiplicato sempre x25. 

È importante tener presente che questi due 
commutatori possono essere programmati solo da 
00 a 39, in quanto tale è il limite massimo per il 
quale esso può agire. 

Impostando i numeri qui sotto riportati, bisogna 
aggiungere alla cifra riportata sui commutatori N 
che indicano i MHz, i corrispondenti KHz impostati 
su A: 


i 


8R 
Hu 


150 KHz 
175 KHz 


28 


dA 
4 O 
LI 


14 - 350 KHz 
15 z 375 KHz 
18 = 450 KHz 
19 = 475 KHz 


550 KHz 
575 KHz 


GN 


650 KHz 
675 KHz 


yg 


750 KHz 
775 KHz 


28 


850 KHz 
875 KHz 


ag 


950 KHz 
975 KHz 


38 
39 


Con questa tabella è più facile comprendere il 
motivo per il quale i commutatori dei divisori del 
"blocco A", vanno utilizzati solo da 00 a 39. 

Infatti, nell'ultima posizione, cioé impostando il 
numero 389, si otterranno 975 KHz, per cui aumen- 
tando di altri 25 KHz, l'aumento conseguito sarà di 
1 sulle unità dei megahertz, infatti: 


975 | 25 = 1.000 


Cosi, impostando il numero 071.39, si ricaverà in 
uscita una frequenza pari a 71.975 KHz. Volendo 
fare un ulteriore "salto" di 25 KHz, si otterrebbe: 


71.975 -- 25 = 72.000 MHz 


Tale frequenza viene ricavata impostando sui 
commutatori binari "N", il numero 072 e sui com- 
mutatori A il numero 00. Ritornando allo schema 
elettrico, noterete che sull'ultimo divisore delle 
centinaia di MHz, cioè IC9, viene prelevata, dai 
piedini 11-13, la frequenza di 25 KHz necessaria 
per l'integrato comparatore CD.4046, indicato nel- 
lo schema elettrico con la sigla 1C5. 

Come per lo schema precedente, gli impulsi a 25 
KHz, provenienti dalla catena di divisori program- 
mabili, prima di raggiungere il piedino 3 di IC5 
vengono “allargati” dai due nand IC4-A IC4-B, 
contenuti nell'interno dell'integrato SN.7400. 

Sul secondo ingresso del CD.4046 (piedino 14) 
giunge invece, la frequenza di 25 KHz generata dal 
quarzo da 1 MHz e successivamente divisa x40 dai 
due integrati divisori IC2 e IC3. 

Dal piedino 13 del CD.4046, analogamente al 
ciruito precedente, viene prelevato il segnale che, 
integrato dal "filtro passa-basso", costituito da R5, 
R6, R7 e C10, C11, permette di ottenere la tensione 
continua necessaria ad alimentare i diodi varicap 
applicati in parallelo alla bobina di sintonia del 
VCO. 

Come potrete facilmente notare, facendo un 
confronto con lo schema di fig. 5, abbiamo modifi- 
cato, in questo stadio, il valore del condensatore 
C10, portandolo da 100.000 pF a 33 mF ed anche la 
resistenza R6, il cui valore, da 10.000 ohm, é ora 
fissato a soli 1.000 ohm. 

Rispetto al precedente schema abbiamo inserito 
in questo, una capacità maggiore ed una resisten- 
za di valore inferiore. 

Il motivo di questa diversa scelta nel valore dei 
componenti, è molto semplice: poiché prevedia- 
mo, per questo sintetizzatore, un impiego princi- 
palmente in modulazione di frequenza, il sistema 
piü semplice per modulare in FM é quello di appli- 
care il segnale di BF su di un secondo diodo vari- 
cap, posto in parallelo alla bobina dell'oscillatore. 


Modulando in FM, varia la frequenza dell'oscilla- 
tore pertanto, se non si adotta qualche accorgi- 
mento, il PLL tende immediatamente a correggere 
in senso opposto le variazioni di frequenza dell'o- 
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scillatore, introdotte dal segnale di BF, impeden- 
done cosi la modulazione. 

Per evitare questo inconveniente, occorre ren- 
dere insensibile il PLL a qualsiasi veloce variazione 
di frequenza e, per farlo, occorre abbassare le “fre- 
quenza di taglio" del filtro passa-basso, fare in 
modo cioé che, da tale stadio, passino solo i segna- 
li a frequenza più bassa della minima frequenza di 
modulazione richiesta. 

Quindi anche se il comparatore di fase fornisce 
in uscita un segnale con modulazione opposta a 
quella presente sul VCO e tale da annullare quella 
da noi inserita, il filtro passa-basso annulla tale 
segnale all'uscita del comparatore di fase, lascian- 
do passare solo la tensione di correzione da appli- 
care ai varicap, necessaria per compensare le 
eventuali derive e instabilità dell'oscillatore e a 
mantenere cosi "agganciato" tutto il sistema. 


Con i valori da noi definiti per tale filtro, il taglio 
di frequenza avviene al di sotto dei 20 Hz perció , 
qualunque segnale di BF con frequenza superiore 
a tale valore, puó correttamente modulare in fre- 
quenza la portante AF generata dal VCO. 


Come avrete compreso, i valori di C10 e di R6 
devono essere rigorosamente rispettati perché, se 
la frequenza di taglio avviene al di sopra di 500 Hz, 
la correzione di frequenza risulta troppo veloce e 
quindi difficilmente si riuscirà a modulare in FM. 
Se la frequenza di taglio risulta minore del valore 
da noi indicato, la correzione di frequenza sarà 
troppo lenta e in tal caso, il PLL potrebbe inspiega- 
bilmente sganciarsi o autoscillare. 


Poiché le capacità dei condensatori elettrolitici 
presentano molto spesso delle tolleranze eccessi- 
ve, se notate uno degli inconvenienti sopracitati, 
saprete già che dipendono dalla capacità o troppo 
piccola o troppo grande. 


Come già accennato nel precedente sintetizza- 
tore, questa condizione puó essere rivelata dal 
diodo led collegato su TR1. 


Utilizzando il sintetizzatore in AM (modulazione 
in ampiezza), potrete lasciare i valori da noi indica- 
ti, oppure se modificando la frequenza impostata 
sui commutatori binari constatate che occorrono 
troppi “secondi” prima che il PLL si stabilizzi sul 
nuovo valore di frequenza prescelto, potrete ridur- 
re il valore di C10 a 22 mF o, tutt'al più, a 10 mF. 


Anche questo circuito deve essere alimentato 
con una tensione stabilizzata di 5,1 volt e sapendo 
che assorbe circa 500 milliamper, potrete regolarvi 
circa la scelta dell'alimentatore da utilizzare. 


Sarà utile precisare che tutti gli integrati ECL 
scaldano, molto più di qualunque altro integrato 
digitale, quindi non preoccupatevi se, appoggian- 
do un dito sul loro involucro constaterete che, a 
differenza di tutti gli altri, questi decisamente “bru- 
ciano”. 
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SINTETIZZATORE VFO da 5 A 30 MHz. 


Disporre di canali ben prefissati da impostare 
agendo con dei semplici commutatori binari, non 
sempre può risultare comodo. Ad esempio, volen- 
do realizzare un VFO a sintonia continua per un 
ricevitore, anzichè agire su dei commutatori binari, 
potrebbe risultare più valido disporre di un poten- 
ziometro multigiri e leggere la frequenza generata 
tramite un frequenzimetro digitale. 


Il terzo schema di sintetizzatore che ora descri- 
veremo, permette di realizzare un VCO che utilizza, 
per variare la frequenza, un semplice potenziome- 
tro in sostituzione dei costosi commutatori binari. 

Escludendoli però, non si ha più la possibilità di 
conoscere la frequenza sulla quale lavora il VCO 
ma questo problema può essere ovviato applican- 
do sull'uscita del trasmettitore, un frequenzimetro 
digitale. 

Prima di presentarvi lo schema elettrico, voglia- 
mo ancora una volta ricordare la formula di base 
per ricavare la frequenza in uscita, conoscendo il 
numero di divisione impostato sui commutatori bi- 
nari: 


Freq.Uscita = fattore divisione : Xtal 


Ammettendo che Xtal, cioè la frequenza di rife- 
rimento del quarzo, risulti di 1,5 KHz e di avere a 
disposizione cinque divisori N ed altrettanti com- 
mutatori binari, impostando su questi dei numeri 
da 15.000 a 20.000 si ottengono le seguenti fre- 
quenze: 


15.000 x 1,5 = 22.500 KHz 
16.000 x 1,5 = 24.000 Khz 
17.000 x 1,5 = 25.500 KHz 
18.000 x 1,5 = 27.000 KHz 
19.000 x 1,5 = 28.500 KHz 
20.000 x 1,5 z 30.000 KHz 


Cosi facendo, si puó dunque coprire, con step di 
1,5 KHz, la gamma compresa da 22.500 KHz a 
30.000 KHz. 

Tenendo fisso il valore di divisione, si puó 
ugualmente modificare la frequenza del VCO, va- 
riando la frequenza del Xtal, cioè la frequenza di 
riferimento. 

Ad esempio, utilizzando un divisore fisso per 
16.000 e modificando la frequenza "Xtal" da 1,2 
KHz a 1,8 KHz, si ottengono le seguenti frequenze: 


16.000 x 1,2 = 19.200 KHz 
16.000 x 1,3 z 20.800 KHz 
16.000 x 1,4 = 22.400 KHz 
16.000 x 1,5 z 24.000 KHz 
16.000 x 1,6 = 25.600 KHz 
16.000 x 1,7 = 27.200 KHz 
16.000 x 1,8 = 28.800 KHz 


Fig. 7 Schema elet- 
trico del sintetizzato- 
re a VFO siglato 
LX.670. Per lo sche- 
ma pratico vedere la 
fig. 12. 


ELENCO COMPONENTI LX.670 


R1 z 10.000 ohm pot. lin. 
R2 = 50.000 ohm trimmer 
R3 = 50.000 ohm trimmer 
R4 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R6 z 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 z 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 z 270 ohm 1/4 watt 
R11 = 4,7 ohm 1/4 watt 
R12 = 470 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 470 pF a disco 


i 
e= T 


C2 - 100.000 pF poliestere 
C3 - 100.000 pF poliestere 
C4 - 100.000 pF poliestere 
C5 - 15.000 pF poliestere 
C6 - 47.000 pF poliestere 
C7 - 100.000 pF poliestere 
C8 - 10.000 pF poliestere 
C9 - 100.000 pF poliestere 


C10 - 100.000 pF poliestere 
DS1 - diodo al silicio 1N.4148 
DL1 - diodo led 

TR1 = NPN tipo BC.237 

TR2 = NPN tipo 2N.2222 


IC1 = CD.4060 
IC2 = CD.4046 
IC3 = CD.4011 
IC4 = CD.4040 


IC5 = SN.74LS93 


Fig. 8 Dall'integrato C/Mos CD.4060 indicato nel- 
lo schema elettrico con la sigla IC1, preleveremo 
la frequenza variabile da applicare al comparato- 
re PLL. 


Come vedesi qui di lato, all'interno dell'integrato l 


CD.4060, la frequenza generata dallo stadio 

oscillatore (piedini 9-11-10), la possiamo prele- 

vare dai piedini indicati divisa per 16-32-64-128 
.. 16.384 volte. 
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SN.74S00 


SN.74190 
SN.74190 


diodo al silicio 1N.4148 


IC11 = SN.74190 


1C12 
1013 
1C14 


DSI 


270 ohm 1/4 watt 
R13 = 470 ohm 1/4 watt 


100.000 ohm 1/4 watt 
R14 - R37 


22.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 


3.300 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
270 ohm 1/4 watt 
R10 = 470 ohm 1/4 watt 
R11 z 100 ohm 1/4 watt 


ELENCO COMPONENTI! LX.672 
R1 = 1 megaohm 1/4 watt 


R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R12 


sintetizzatore da 0,1 a 560 MHz 
con step di 1 KHz. in questo 
circuito ci occorrono due 
quattro per il divisore N. Lo 
schema pratico di questo cir- 
culto siglato LX.672, lo trove- 
rete in fig. 14. 


commutatori per ll divisore A e 


Fig. 9 Schema elettrico del 


Sostituendo, in un circuito PLL, il quarzo con un 
oscillatore variabile che, partendo da 1.200 Hz (pa- 
ri cioè a 1,2 KHz) con salti di frazioni di hertz rag- 
giunga 1.800 Hz (pari ad 1,8 KHz), si ottiene un 
perfetto VFO a sintonia continua, molto più stabile 
e preciso di qualunque altro VFO realizzato con 
schemi tradizionali. 

A conoscenza di ciò, possiamo ora descrivervi lo 
schema di un VFO a PLL in grado di coprire, con 
sintonia continua, tutta la gamma da 3 a 30 MHz. 

Come vedesi in fig. 7 lo stadio comparatore è 
ancora costituito da un CD.4046 (vedi IC2) ma, a 
differenza degli schemi precedenti, anzichè appli- 
care sul piedino 14 la frequenza di riferimento pre- 
levata da un oscillatore a quarzo, viene inserita la 
frequenza proveniente dal VCO e divisa per un 
fattore fisso dai due integrati IC4 ed IC5. 

Il segnale di AF, prelevato dal VCO tramite la 
resistenza R11 ed il condensatore C8, viene appli- 
cato alla base del transistor TR1, impiegato in tale 
circuito come stadio separatore e per convertire un 
segnale analogico in un segnale digitale, cioè con 
livelli logici 1-0, per pilotare così l'ingresso di un 
integrato TTL. 

Il segnale AF, così convertito, viene ora applica- 
to al piedino di ingresso 14 dell'integrato IC5, un 
normale TTL tipo SN.7493, in grado di dividere x16 
fino ad una qualsiasi frequenza che non superi 
30-32 MHz. 

A questo primo stadio divisore, ne segue un se- 
condo, (vedi IC4), costituito da un C/MOS tipo 
4040, in grado di dividere per 1024 - 512- 256 volte. 

Dal piedino 14, viene prelevato il segnale appli- 
cato all'ingresso diviso x 1024 volte quindi, consi- 
derando la precedente divisione x16 operata da 
IC5, la frequenza del VCO subisce una divisione 
totale pari a 1.024 x 16 — 16.384 volte. 

Dal piedino 12 si preleva, invece, un segnale 
diviso x512 volte, per cui la frequenza del VCO 
subisce, su tale uscita, una divisione totale pari a 
512 x 16 = 8.192 volte. 

Dal piedino 13 infine, si preleva il segnale appli- 
cato all'ingresso diviso 256 volte e pertanto la fre- 
quenza del VCO subisce una divisione totale pari a 
256 x 16 = 4.096 volte. 

Prelevando la frequenza di riferimento dal piedi- 
no 14, dal 12 o dal 13 del CD.4040, per applicarla 
sull'ingresso (piedino 3) del CD.4046, si ottengono 
le seguenti divisioni totali: 


piedino 14 = 16.384 volte 
piedino 12 = 8.192 volte 
piedino 13 = 4.096 volte 


Applicando sul piedino 14 del CD.4046 (IC2), 
una frequenza variabile da 1.200 Hz a 1.800 Hz, con 
questo sintetizzatore, si riescono a coprire le se- 
guenti gamme: 
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- con divisione 16.384 volte 


1.200 x 16.384 = 19.660 KHz 
1.800 x 16.384 = 29.491 KHz 


- con divisione 8.192 volte 


1.200 x 8.192 = 9.830 KHz 
1.800 x 8.192 = 14.745 KHz 


- con divisione 4.096 volte 


1.200 x 4.096 = 4.915 KHz 
1.800 x 4.096 = 7.372 KHz 


Poiché la frequenza variabile dell'oscillatore, da 
applicare sul piedino 14 del CD.4046 può essere 
scelta a seconda delle singole necessità , questo 
schema può essere utilizzato per qualsiasi fre- 
guenza da un minimo di 1 MHz fino ad un massimo 
di 30 - 32 MHz circa, oltre alla quale il divisore 
SN.7493 non é piü in grado di lavorare. 

La frequenza variabile da applicare sul piedino 3 
dell'integrato CD.4046 deve necessariamente ri- 
sultare ad “onda quadra" e, per ottenerla, abbiamo 
utilizzato un integrato C/Mos tipo CD.4060, indica- 
to nello schema elettrico con la sigla IC1. 

Tale integrato presenta il vantaggio di possedere 
internamente uno stadio oscillatore, seguito da un 
divisore binario, sui cui piedini di uscita é disponi- 
bile il segnale di ingresso diviso per i seguenti 
fattori: 


PIEDINO DIVISIONE 


7 16 

5 32 

4 64 

6 128 
14 256 
13 512 
15 1024 
1 4096 
2 8192 
3 16384 


Il solo piedino da usare è il numero 7, che divide 
la frequenza su esso disponibile per il fattore di 
divisione 16. 

Affinché questo stadio oscillatore ad R/C (vedi 
fig. 7) lavori correttamente, bisogna tener presente 
quanto segue: 


a) il valore della resistenza R4, applicata sul piedi- 
no 11, non deve mai risultare minore di 150.000 
ohm 

b) il valore minimo della resistenza R5, applicata 
sul piedino 10, non deve essere inferiore a 1.000 
ohm 

c) la capacità del condensatore C1, applicato sul 
piedino 9, non deve essere inferiore a 150 pF. 
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Nello schema di fig. 7, questo stadio oscillatore 
risulta un pò piu complesso in quanto sul piedino 
10, in serie al potenziometro di sintonia R1, da 
10.000 ohm, è presente un trimmer da 12.000 ohm 
e, in parallelo a queste due resistenze, troviamo un 
secondo trimmer, R2 da 100.000 ohm, in serie ad 
una resistenza da 5.600 ohm. 


Tutto questo, serve per limitare l'escursione del- 
l'oscillatore in modo da predeterminare la minima 
e massima frequenza su cui si desidera sintonizza- 
re il VCO. 

Ad esempio, se interessa lasola gamma da 7.000 
KHz a 7.400 KHz, a nulla serve che il sintetizzatore 
parta da 5.000 KHz e termini a 8.300 KHz, analo- 
gamente per i CB, la cui gamma di lavoro inizia da 
26.965 KHz e termina a 27.405 KHz, risulterebbe 
scomodo, per la sintonia, avere un VCO che copra 
da 22.000 a 31.000 KHz. 


Il trimmer R3, collegato in serie al potenziometro 
di sintonia, consente di regolare la massima fre- 
quenza di lavoro mentre il trimmer R2 di regolare la 
minima frequenza di lavoro. 


Sul piedino 9 di IC1, abbiamo inserito un termi- 
nale test-point TP1 sul quale, collegando un fre- 
quenzimetro, è possibile leggere, in fase di taratu- 
ra, la frequenza generata dal circuito e quindi rego- 
lare, a seconda delle vostre esigenze, i trimmer R2 
ed R3, per ottenere la copertura di gamma voluta. 

Poichè sul piedino 7 del CD.4060, la frequenza 
generata dall'oscillatore esce divisa x16, per cono- 
scere la frequenza su cui lavorerà il VCO bisogna 
eseguire questa semplice operazione: 


Freq.Uscita = Frequenza TP :16 x (N) 


Dove: 

- TP è la frequenza letta con il frequenzimetro sul 
Test-Point presente sul piedino 9 di IC1 

-N é il numero di divisione scelto su IC4 cioé , 
16.384, 8.192 o 4.096 


Ammesso di aver scelto la divisione di 16.384 
volte (piedino 14 di IC4) e di leggere sul TP una 
frequenza di 19.520 Hz, il VCO oscillerà alla fre- 
quenza di: 


19.520:16x(16.384) — 19.988.480 Hz 
paria 19.988 KHz. 


Visto che la frequenza letta su TP1 risulta divisa 
x16, mentre quella proveniente dal VCO per 16 da 
IC15, è possibile semplificare la formula di calcolo 
nel seguente modo. 


Freq.Uscita = Frequenza TP x div. 
dove: 


- TP è ancora la frequenza letta sul terminale del 
Test Point sul piedino 9 di IC1 


- div. é il fattore di divisione del solo integrato 
divisore IC4, cioè 1.024, 512 o 256 a seconda che 
sia stato scelto, come uscita, il piedino 14 - 12 
oppure 13. 


Infatti, riprendendo l'esempio precedente, dove 
sul TP si leggeva 19.520 Hz, avremo ugualmente: 


19.520 x 1.024 = 19.988.480 Hz 


Volendo stabilire su quale frequenza minima e 
massima è necessario regolare i due trimmer R2 e 
R3 per ottenere un'escursione sulla sola gamma 
interessata, bisogna eseguire l'operazione inversa 
a quella sopra descritta. 

Ad esempio volendo un VCO che lavori da 7.000 
KHz a 7.400 KHz, l'oscillatore BF deve coprire una 
gamma compresa tra: 


7.000 : 1.024 = 6,835 KHz pari a 6.835 Hz 
7.400 : 1.024 = 7,226 KHz pari a 7.226 Hz 


Come già accennato, la stabilità in frequenza di 
tale sintetizzatore, anche se non utilizza la fre- 
quenza di riferimento prelevata da un oscillatore a 
quarzo, risulta ugualmente stabile. 

Ovviamente per ottenere questa condizione si 
deve impiegare per il condensatore C1 un polieste- 


In alto, la foto del pro- 
totipo del sintetizzato- 
re LX.673 e, qui di lato, 
quella del sintetizza- 
tore VFO LX.670. 


re o un mylar e non un comune condensatore ce- 
ramico, a meno che non risulti di tipo NPO. Trascu- 
rando questo piccolo ma importante particolare, al 
variare della temperatura, varierà sensibilmente il 
valore della capacità presente nell'oscillatore e, 
ovviamente, la frequenza del VCO. 

Comunque lo slittamento massimo che si puó 
avere su questo tipo di VCO, nelle peggiori condi- 
zioni, si aggira sui 300-400 Hz. Con un oscillatore 
con quarzi CB al variare della temperatura si ot- 
tengono invece variazioni di frequenza ben piü 
ampie. 

Volendo far lavorare il VCO sulla gamma 26-29 
MHz, bisogna sempre controllare se, applicando ai 
diodi varicap una tensione compresa tra O a 5 volt, 
si riesce a coprire la gamma interessata. 

Se con tale tensione il VCO lavora da 15 a 25 
MHz, ovviamente il PLL controlla solo questa 
gamma e occorre quindi togliere delle spire sulla 
bobina oscillatrice, o estrarre dal supporto il nu- 
cleo in ferrire. Se invece con tale tensione il VCO 
lavora da 29 a 33 MHz, bisogna aggiungere delle 
spire o inserire più a fondo il nucleo in ferrite. 


Il circuito deve esere alimentato con una tensio- 
ne stabilizzata di 5 volt, escluso ovviamente il VCO, 
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Fig. 10 Tutte le connessioni degli integrati, viste da 
sopra, e del due transistor visti Invece da sotto, impie- 
gati nel diversi progetti di sintetizzatori PLL presentati 
in questo articolo. 


che può essere alimentato con una tensione sepa- 
rata anche a 9-12-15-18 volt. L'assorbimento di 
questo sintetizzatore è molto ridotto (20 mA) ed è 
quindi sufficente un normale stabilizzatore tipo 
uA.7805. 


SINTETIZZATORE DA 10 MHz a 560 MHz 


Quest'ultimo sintetizzatore é stato progettato 
per tutti coloro che hanno necessità di lavorare su 
frequenze maggiori di 250 MHz e raggiungere un 
massimo di 560 MHz. 

Ovviamente, volendo aumentare la frequenza di 
lavoro, aumenta il numero dei componenti da im- 
piegare e di conseguenza il circuito risulta più co- 
stoso dei precedenti. Considerando, però, il van- 
taggio di poter ricavare direttamente una frequen- 
za in gamma UHF con step di 1 KHz, il maggior 
costo d' acquisto non costituisce un fattore deter- 
minante. 
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Con questo circuito quindi, i radioamatori che 
lavorano sulla gamma di 400 MHz, possono dispor- 
re diun valido eccitatore sintetizzato, con "step" di 
solo 1 KHz. 

Lo schema elettrico di questo circuito é visibile 
in fig. 9 e, volendo sintetizzare dei canali con step 
da 1 KHz occorre, come frequenza di riferimento, 
un segnale a 1.000 Hz. Per ottenere questa fre- 
quenza abbiamo utilizzato il solito oscillatore a 
quarzo con due delle quattro porte nand (vedi IC1- 
A e IC1-B) contenute in un integrato C/Mos tipo 
CD.4011, seguito da due divisori, IC2 e IC3, neces- 
sari a dividere tale frequenza per 1.000 volte ed 
ottenere così in uscita, partendo da un quarzo da 1 
MHz (piedini 6e 10di IC3), la frequenza di 1.000 Hz 
da applicare al primo ingresso del comparatore di 
fase (piedino 14 di IC5). 

Sul secondo ingresso del comparatore (piedino 
3), deve essere applicata la frequenza proveniente 
dal VCO, divisa dalla catena di divisori program- 


mabili costituita dal blocco A e dal successivo 
blocco N. 

Il segnale generato dal VCO è applicato, tramite 
il condensatore C14 e la resistenza R11 al primo 
stadio di questa catena costituito dal prescaler 
IC7, un divisore ECL a doppio modulo tipo 
SP.8680, al quale risulta collegato, in uscita, un 
secondo divisore veloce x10, tipo SN.74196 neces- 
sario per aumentare il modulo di divisione dello 
stesso prescaler. 


In questo modo, pur utilizzando un divisore ECL 
con modulo 10-11, é possibile ottenere uno stadio 
prescaler a doppio modulo 100-101. 

Infatti, l'integrato IC6, più la porta nand IC4-C, 
contenuta in un TTL tipo 74S00, collegata ai piedi- 
ni di uscita 12-2-6-5 di IC4-C, permettono di otte- 
nere una condizione logica 0 ogni 9 Impulsi di 
conteggio che, agendo sul piedino di controllo 13 
dell'ECL, lo forzeranno a dividere per 10. 


Collegando questa uscita, attraverso la resisten- 
za R10, al piedino 3 di controllo del modulo di 
divisione del prescaler, si ottengono in totale le 
seguenti divisioni: 


9x10--1x11 z 90--11 z 101 


Utilizzando poi il secondo ingresso di controllo 
del prescaler, disponibile sul piedino 2 di IC7, co- 
mandato dall'uscita sul piedino 16 di IC14-B, ab- 
biamo la possibilità di "forzare" il modulo del pre- 
scaler sempre a dividere per 10, perciò si otterrà , in 
questo caso: 


9 x 10 -- 1x 10 z 90 + 10 z 100 


Pertanto con l'aggiunta di questo divisore per 10, 
il modulo si trasforma in un divisore per 100-101. 

Al decimo impulso questa uscita si porta a livello 
logico 1 e in tale condizione l'ECL divide per 11. 


Poiché il fattore di divisione del modulo del pre- 
scaler é un numero potenza di 10 e la frequenza di 
riferimento generata dall'oscillatore a quarzo e dal- 
la successiva catena di divisori (IC12 e C13), risul- 
ta anch'essa potenza di 10, questo comporta che il 
numero impostato sui commutatori binari, sia del 
modulo A che del successivo modulo N, corri- 
spondono entrambi al valore della frequenza gene- 
rata in uscita dal VCO. 


Con il commutatore binario collegato sul blocco 
A, é possibile quindi programmare sul commutato- 
re collegato ad 1C13, le unità di KHz mentre su 
quello collegato ad IC12, le decine di KHz. 


Passando ai commutatori binari collegati ai divi- 
sori del blocco N, partendo da IC11 e arrivando ad 
IC8, é possibile programmare su IC11 le centinaia 
di KHz, su IC10 le unità di MHz, su IC9 le decine di 
XHz e su IC8 le centinaia di MHz. 


Entrambi i gruppi sono realizzati in configura- 
zione sincrona infatti, il segnale di conteggio pro- 
veniente dal prescaler (vedi piedino 12 di IC6), 
risulta applicato contemporaneamente a tutti gli 
ingressi di "clock" degli integrati divisori (piedino 
14). Dall'ultimo divisore programmabile, sui piedi- 
ni 11 e 13 di IC8, il segnale, dopo essere stato diviso 
per il valore richiesto, viene applicato all'ingresso 
del circuito costituito da IC4-A e IC4-B, due delle 
tre porte nand rimaste inutilizzate all'interno del 
TLL tipo 74S00, che come già sapete, serve a allar- 
gare gli impulsi da applicare al piedino 3 del 
CD.4046. 

Sul piedino 1 di IC5, come negli schemi prece- 
denti, troviamo il solito circuito di rivelazione rea- 
lizzato con le due porte nand IC1-C e IC1-D (rima- 
ste disponibili all'interno dell'integrato CD.4011), 
necessario per accendere il diodo led DL1, quando 
il PLL risulta agganciato. 

Sul piedino di uscita del comparatore (piedino 
13), vengono prelevati gli impulsi da applicare al 
filtro passa-basso, costituito dalle resistenze R5, 
R6 ed R7 e dai due condensatori C10 e C11, dal 
quale si ottiene la tensione continua necessaria a 
pilotare i diodi varicap posti in parallello alla bobi- 
na di sintonia del VCO. 

Ripetiamo nuovamente che, i valori delle resi- 
stenze e dei condensatori del filtro "passa - basso", 
devono essere "scrupolosamente" rispettati. 

Infatti, aumentando il valore delle capacità o del- 
le resistenze, viene rallentata l'azione di correzione 
che il PLL opera sulla tensione ai capi dei diodi 
varicap. 

Contrariamente, diminuendo il valore dei con- 
densatori o delle resistenze, modulando il segnale 
in FM, a causa della maggiore velocità di risposta, 
si annulla il segnale di modulazione sommato alla 
portante. 

Anche per quest'ultimo circuito, la tensione di 
alimentazione é di 5,1 volte e poiché l'assorbimen- 
to é solamente di 600 milliamper, puó servire un 
piccolo alimentatore stabilizzato realizzato con un 
integrato uA.7805. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Escluso il solo circuito PLL a sintonia variabile, 
LX.670, riportato in fig. 12, tutti gli altri sono simili 
fraloro, per cui gli accorgimenti da adottare in fase 
di montaggio risultano equivalenti per i tre circuiti 
LX.671, LX.672 e LX.673. 

| circuiti stampati che troverete nei Kits, come 
potrete constatare, sono tutti con fori metallizzati, 
pertanto le piste superiori risultano già elettrica- 
mente collegate con quelle inferiori e quindi, in 
fase di montaggio, dovrete solo porre, sui vari 
stampati, tutti i componenti ad essi relativi, come 
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Fig. 11 Schema pratico di montaggio del sinte- 
tizzatore LX.671, il cui schema elettrico appare in 
fig. 5. 


ALL'ENTRATA 
DEL VCO 


A 


DECINE DI MIGLIAIA 


UNITA DI MIGLIAIA 


riportato nelle figure degli schemi pratici e saldar- 
ne sul lato opposto i terminali. 

Per questi montaggi, vi consigliamo di inserire 
prima tutte le resistenze poi, dopo di queste, tutti 
gli zoccoli degli integrati. 

Non è consigliabile saldare direttamente gli in- 
tegrati sul circuito stampato perché , oltre a surri- 
scaldarsi, se uno di essi dovesse risultare difettoso, 
sarebbe molto difficile rimuoverlo. 

Poiché la maggioranza dei difetti che si riscon- 
trano nelle riparazioni sono quasi sempre causati 
da saldature imperfette, consigliamo di utilizzare 
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dello stagno di ottima qualità, con disossidante 
che non lasci traccia di catrame. 

Infatti, molto spesso, è proprio questo catrame 
che, depositandosi fra i piccoli interstizi delle piste, 
provoca delle perdite di isolamento. 

Un dissossidante di buona qualità, deve lasciare, 
al massimo, un leggero strato vetrificato di color 
giallognolo che, se lascierete la punta del saldato- 
re qualche secondo in più sul punto dal saldare, 
brucerà quasi sicuramente. 

Un'accorgimento da adottare dopo avere ese- 
guito tutte le saldature, è quello di controllare, con 


DALL'USCITA 
DEL VCO 


una lente da ingrandimento, che lo stagno deposi- 
tato su un piedino di uno zoccolo non vada a con- 
tatto con quello adiacente. 

Ricordatevi ancora che una goccia di stagno è 
piü che sufficiente per ottenere una ottima saldatu- 
ra e, malgrado ció sia stato piü volte ripetuto, ve- 
diamo consumare inutilmente stagno in quantità 
tali da poter saldare almeno tre equivalenti mon- 
taggi. 

Detto questo potrete procedere nel montaggio, 
inserendo tutti i condensatori al poliesterie e, là 
dove esistono, anche i diodi, cercando di rispetta- 
re, per questi ultimi, la polarità. 

Per il transistor che alimenta il diodo led di ag- 
gancio, dovrete collocare la parte piana del corpo, 
come ben visibile sui diversi schema pratici. 

Proseguendo, inserirete il quarzo, il suo com- 
pensatore di accordo e tutti i terminali che faranno 
capo ai commutatori binari. 

Poiché la disposizione dei terminali su tali com- 
mutatori e le diciture, variano da un modello all'al- 
tro e a seconda del fabbricante, in fig. 4 abbiamo 
riportato le due disposizioni piü usuali. 

Come vedesi in fig. 4, in qualche commutatore, il 
terminale “comune” viene indicato con un + ei 
rimanenti terminali con le lettere A-B-C-D,in altri il 
"comune" porta la lettera C ei rimanenti terminali i 
numeri 1-2-4-8. 


DALL'USCITA 
DEL V.CO. 


Giacchè negli schemi elettrici e in quelli pratici 
abbiamo preferito adottare, come riferimento, i 
numeri del "peso", cioè 1-2-4-8, nella tabella che 
segue troverete la relativa corrispondenza con le 
lettere: 


Tabella commutatori 


CEET.) 
Hon n ga 
Don», 


Ricordatevi che, invertendo anche uno solo di 
guesti fili, ad esempio guello sul terminale 2 con il 4 
o con gualsiasi altro, non riuscirete mai ad ottene- 
re, in uscita, la freguenza impostata sui commuta- 
tori binari. 

Una volta terminato il montaggio, potrete intro- 
durre negli zoccoli, tutti gli integrati, controllan- 
done la sigla e la tacca di riferimento. 

Controllate che tutti i piedini degli integrati risul- 
tino innestati entro lo zoccolo poiché, anche in 
guesto caso, riceviamo schede da riparare il cui 
solo difetto, č guello di avere un piedino, ripiegato 
contro il corpo dell'involucro. 

Il montaggio del circuito del sintetizzatore 
LX.670, risultera semplificato dal minor numero di 


ALU ENTRATA 
DEL V.CO 


Fig. 12 Schema pratico di montaggio del sintetizzatore a VFO siglato 
LX.670 il cui schema elettrico appare in fig. 7. Il filo P1 lo salderete sul 
terminale 3 se volete realizzare un VFO per la gamma da 19 a 29 MHz, sul 
terminale 1 se lo realizzarete per la gamma da 5 a 7 MHz e sul terminale 2 
per la gamma da 9 a 14 MHz. 
Si noti il ponticello posto sopra a IC5 e quello sulla destra di IC2. 
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componenti da montare e dalla sostituzione di un 
semplice potenziometro, al posto dei contraves. 

A differenza degli altri stampati, questo risulta 
un semplice monofaccia per cui é necessario ap- 
plicarvi tre ponticelli in filo di rame nudo. 

Uno di questi lo troverete in prossimità della 
resistenza R8, l'altro sopra all'integrato IC1 e lul- 
timo, sopra all'integrato 1C5. 

Iniziate il montaggio inserendo tutte le resisten- 
ze, i trimmer ed i condensatori, e quindi gli zoccoli 
per gli integrati. 

Per i due transistor (vedi TR1 e TR2) dovrete 
rispettare la disposizione del corpo e, per i diodi, la 
fascia riportata da un lato, come chiaramente visi- 
bile in fig. 12. 

Dopo aver inserito negli zoccoli i relativi integra- 
ti, disponendoli con la tacca di riferimento rivolta 
come visibile in fig. 12, collegherete sui terminali di 
sinistra il potenziometro di sintonia R1, con il quale 
sarete in grado di controllare il funzionamento del 
circuito. 


COLLAUDO 


Terminato il montaggio, se disponete di un fre- 
quenzimetro digitale e di un generatore di AF o di 
un semplice oscillatore a 10 MHz, potrete facilmen- 
te passare alle operazioni di collaudo. 

Sul cavetto coassiale, indicato nello schema pra- 
tico con la scritta ALL'USCITA DEL VCO, inserire- 
tela frequenza di 10 MHz prelevata dal generatore, 
(occorre un segnale di circa 200 millivolt) per poter 
pilotare il primo divisore. 

Tra il piedino 3 dell'integrato CD.4046 e la mas- 
sa, collegherete il frequenzimetro digitale, per po- 
ter cosi leggere la frequenza applicata sull'ingres- 
so, divisa per il fattore di divisione impostato sui 
commutatori binari. 

Poichè i circuiti, puressendo simili fra loro, han- 
no particolarità differenti, vi daremo per oguno le 
indicazioni necessarie per controllarli e verificarne 
il corretto funzionamento. 


Sintetizzatore LX.671 % 


Dal generatore di AF prelevate una freguenza di 
10 MHz e applicatela sui terminali "USCITA VCO" 
dopodiché inserite, come già accennato, un fre- 
quenzimetro sul piedino 3 di IC5 (CD.4046). 

A questo punto, sul piedino 3 di ICS rileverete 
una frequenza pari a: 


Hz = F.ing. : N.div. 
dove 


F. Ing. = Freq. di ing. (nel ns. es. 10.000.000 Hz) 
BN.div = Numero impostato sui commutatori binari. 


Perció, se sui commutatori binari impostate il 


numero 10.000, sul piedino 3 di IC5 leggerete 1.000 
Hz infatti: 


10.000.000 Hz : 10.000 = 1.000 Hz 


Analogamente, impostando sui contraves il nu- 
mero 05100, avrete: 


10.000.000 Hz : 5100 = 1.960,78 Hz 


Un'altra verifica da effettuare su questo circuito, 
è quella riguardante l’oscillatore a quarzo, (vedi 
Xtal e IC1-A) necessario per ricavare dai due divi- 
sori IC2 ed IC3, la frequenza di riferimento a 1.000 
Hz per il PLL. 

Collegando il frequenzimetro sul piedino 14 di 
IC5, vi apparirà sui display, esattamente 1.000 Hz. 
Se, invece, rileverete 1.002 Hz o 997 Hz, dovrete 
ruotate il compensatore C2, fino ad ottenere 1.000 
Hz. 

Vogliamo ricordarvi a questo proposito che la 
precisione di questa semplice messa a punto é 
strettamente legata alla precisione del quarzo pre- 
sente nel vostro frequenzimetro. 


Sintetizzatore LX.672 


Anche per questo circuito é sufficente disporre 
di un frequenzimetro, collegato fra il piedino 3 di 
ICS e la massa, e di un generatore di AF o di un 
normale oscillatore a 10 MHz. 

Applicando una frequenza di 10 MHz (pari a 
10.000.000 Hz) sui terminali di ingresso indicati 
con la scritta "USCITA VCO" ed impostando i 
commutatori binari sul numero 103.252, sul fre- 
quenzimetro, collegato sul piedino 3 di IC5, avrete 
una frequenza di: 


10.000.000 : 103.252 = 96,8 Hz 


Utilizzando, al posto di un oscillatore a 10 MHz, 
un generatore di AF sintonizzato, ad esempio, sui 
30 MHz (pari a 30.000.000 Hz), otterrete analoga- 
mente: 


30.000.000 : 103.252 = 193,7 Hz 


Anche su questo circuito, come per il preceden- 
te, sarà utile controllare se, sul piedino 14 del 
CD.4046 (vedi IC5), risulta presente la frequenza di 
1.000 Hz generata dall'oscillatore a quarzo. 

Eventuali tolleranze possono sempre essere cor- 
rette, agendo sul compensatore C2. 

La verifica da fare su tale circuito, é quella della 
frequenza generata dall'oscillatore di riferimento a 
1 MHz e del corretto funzionamento dei divisori 
IC2 ed IC3, tramite i quali avete ricavato la fre- 
quenza di 1.000 Hz, necessaria al comparatore del 
PLL. 

Per quest'ultima prova, collegate il frequenzime- 
tro fra il piedino 14 di IC5 e la massa dopodiché, 
alimentando il circuito, otterrete una frequenza di 
1.000 Hz. 
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Eventuali tolleranze di questo valore potranno 
essere corrette agendo sul compensatore C2. Vi 
ricordiamo ancora che la precisione che otterrete 
sarà comunque pari alla precisione dell'oscillatore 
di riferimento, presente all'interno del vostro fre- 
quenzimetro perció, non meragliatevi se, anche 
agendo sul compensatore C2, otterrete al massimo 
una lettura di 997 Hz o 1.002 Hz. 


Sintetizzatore LX.673 


Per questo circuito utilizzate un frequenzimetro, 
collegato sempre fra il piedino 3 di IC5 e la massa 
ma, al posto di una frequenza di 10 MHz, é necces- 
sario utilizzare una frequenza di almeno 40 MHz 
perché, come già vi abbiamo accennato, questo 
sintetizzatore é stato progettato per lavorare da un 
minimo di 40 MHz fino ad un massimo di 240 MHz. 

Poiché questo circuito non impiega un modulo 
prescaler con un fattore di visione potenza di 10, 
(cioè moduli 10/11 o moduli 100/101) bensì con un 
fattore 40/41, la formula per ricavare la frequenza 
che si dovrà leggere sul piedino 3 di IC5 (4046) 
applicando sugli ingressi "USCITA VCO" una fre- 
quenza nota, risulterà leggermente più complessa 
delle precedenti e cioè: 


Hz z F/ingr:(Nx40+A) 


dove 

F/ingr è la frequenza prelevata dal generatore di 
AF, espressa in Hz 

N è il numero impostato sui divisori N, cioè sui tre 
posti a sinistra 

A è il numero impostato sui divisori A, cioè sui due 
posti a destra 


Ammettendo di utilizzare una frequenza d'in- 
gresso di 50 MHz (pari a 50.000.000 Hz) e di aver 
impostato sui commutatori binari il numero 14132, 
sul frequenzimetro dovrete leggere: 


50.000.000 : (141 x 40 + 32) 
cioé: 
50.000.000 : 5.672 — 8.815,2 Hz 


Se impostate il numero 03915, sul frequenzime- 
tro avrete: 


50.000.000 : (39 x 40 — 15) 
cioè: 
50.000.000 : 1.575 = 31.746 Hz 


In questa lettura, potreste riscontrare delle di- 
versità , nel caso in cui la frequenza fornita dal 
generatore AF non risultasse esattamente di 50 
MH. Infatti, ammettendo che il generatore, anche 
se sintonizzato sui 50 MHz, fornisca 50.085.000 Hz, 
per i due esempi riportati precedentemente avreste 
dovuto rilevare: 


50.085.000 : 5.672 = 8.830,2 Hz 
50.085.000 : 1.575 = 31.800 Hz 


Ciò, comunque, non costituisce un problema 
perchè, quando applicherete il VCO al sintetizza- 
tore, la frequenza che otterrete in uscita sarà esat- 
tamente quella impostata sui commutatori binari. 

Se, agendo su di essi, rileverete sul frequenzime- 
tro numeri notevolmente diversi da quelli che do- 
vrebbero effettivamente apparire, possiamo già fin 
d'ora anticiparvi che avete commesso un'errore 
nel collegare i terminali C-1-2-4-8 al circuito stam- 
pato, oppure esiste un corto o un filo interrotto su 
tali connessioni. 

Per concludere, anche in tale sintetizzatore, è 
utile controllare se lo stadio a quarzo oscilla rego- 
larmente (vedi XTAL e1C1-A)e se i divisori IC2 -1C3 
esplicano regolarmente la loro funzione, ipotesi 
quest'ultime, facilmente verificabili applicando il 
frequenzimetro sul piedino 14 di IC5 ed ottenendo 
una lettura di 25.000 Hz. 

Infatti questo circuito, a differenza degli altri sin- 
tetizzatori, effettua, tra un canale e l’altro, salti di 
frequenza di 25 KHz. 

Come è ormai noto, se la frequenza di riferimen- 
to risulta leggermente diversa da quella richiesta, 
esempio 25.030 Hz o 24.980 Hz, dovete ruotare il 
compensatore C2 posto vicino al quarzo fino a 
leggere 25.000 Hz esatti. 

Questo compensatore lo si può tarare con mag- 
gior precisione una volta collegato al sintetizzato- 
re, il suo VCO. 

Infatti se a questo avete applicato un VCO per i 
144 MHz ed avete impostato i commutatori binari 
su 144.00 in modo da ottennere in uscita 
144.000.000 Hz, risulterà piü facile sia riscontrare 
eventuali tolleranze, sia correggerne la differenza. 


Sintonizzatore LX.670 


Avendo i divisori posti all'uscita del VCO, impo- 
stati su di un valore FISSO e una frequenza di 
riferimento VARIABILE (vedi IC1) da 1.200 Hz a 
1.800 Hz, per verificare il corretto funzionamento 
di questo circuito dovrete procedere come segue: 

Applicate una tensione di 5-5,1 volt sui terminali 
di alimentazione e, se non commetterete errori, sul 
TP1 potrete leggere la frequenza generata dall'in- 
tegrato IC1 mentre, sul terminale TP2, la stessa 


. frequenza divisa x16. 


Come già spiegato nello schema elettrico (vedi 
fig. 7) i trimmer R2 e R3 vi permetteranno di re- 
stringere o di allargare l'escursione di banda del 
sintetizzatore. 

Per tarare questi due trimmer, conviene ruotare 
il potenziometro R1 per la sua massima resistenza, 
il trimmer R2 fino a raggiungere 1.200 Hz, e il po- 
tenziometro R1 tutto in senso opposto, dopodiché 
agendo sul trimmer R3, otterrete 1.800 Hz. 
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Fig. 15 Permodulare un sintetizzatore PLL in FM conviene sempre utilizzare un altro 
diodo varicap tipo BB.105 o equivalente che collegherete alla bobina del VCO tramite 
un piccolo condensatore ceramico da 3-4 pF. Il diodo varicap BB.105 lo dovrete 
sempre polarizzare, come vedesi in figura, con due resistenze da 100.000 ohm. 


Logicamente, avendo operato sul trimmer R3, 
sarete costretti a ritoccare nuovamente la taratura 
del trimmer R2. 

Stabilito che la frequenza di riferimento esiste, 
controllate lo stadio divisore fisso, applicando 
sempre sugli ingressi “USCITA VCO” un segnale 
di AF di 10 MHz, prelevato da un qualsiaisi genera- 
tore. 

Come abbiamo già spiegato nella descrizione 
dello schema elettrico, sui tre terminali 1-2-3, che 
fanno capo ai piedini 13-12-14 di IC5, dovrete otte- 
nere la frequenza di ingresso (nel nostro esempio 
10.000.000 Hz) divisa per i seguenti fattori di divi- 
sione: 


terminale 1 = divide x4.096 
terminale 2 = divide x8.192 
terminale 3 = divide per x16.384 


Perciò , mantenendo fissa a 10 MHz (pari a 
10.000.000 Hz) la frequenza di ingresso, su queste 
tre uscite dovrete leggere: 


terminale 1 z 10.000.000 : 4.096 = 2.441,4 Hz 
terminale 2 = 10.000.000 : 8.192 = 1.220,7 Hz 
terminale 3 = 10.000.000 : 16.384 = 610,35 Hz 


Fatto questo, il circuito è già funzionante e, col- 
legando il ponticello P1 in una delle tre posizioni 
possibili, con un VCO adeguato coprirete le se- 
guenti bande: 


P1 su 1 = gamma da 4.914 a 7.372 KHz 
P1su 2 - gamma da 9.830 a 14.745 KHz 
P1 su 3 = gamma da 19.660 a 29491 KHz 
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Logicamente, fino a quando non avrete inserito 
un VCO nel vostro circuito, il led di aggancio nonsi 
accenderà. 


COLLEGAMENTO CON IL VCO 


Tutti i VCO presentati sul n. 95, potranno essere 
collegati ai sintetizzatori da noi descritti. 

Ovviamente, dovete introdurre nell'oscillatore, 
una bobina con un numero di spire idonee a copri- 
re la gamma che ci interessa. 

Ad esempio, se vi interessa realizzare un sinte- 
tizzatore che copra la gamma da 138 a 147 MHz, 
controllate con un frequenzimetro che, applicando 
sui diodi varicap una tensione da 0 a 5 volt, si riesca 
ad ottenere un'escursione leggermente maggiore 
di quella richiesta. 

Se questo non si verifica, modificate il numero 
delle spire e, ammesso che con tale tensione si 
riesca ad ottenere una escursione da 136 a 148 
MHz, la gamma che il sintetizzatore riuscirà a con- 
trollare risulterà ovviamente compresa fra i 137,5 
MHz ed i 147,5 MHz. 

Pertanto, se impostate sui commutatori binari 
una frequenza maggiore o minore, ad esempio 
136,5 o 149,7, vedrete che il diodo led di “aggan- 
cio” si spegnerà o lampeggierà irregolarmente. 

Tarato il VCO sulla gamma voluta, collegate il 
cavo coassiale, indicato ALL'ENTRATA DEL VCO 
sul diodo varicap, posto in parallelo alla bobina di 
sintonia e quello indicato DALL'USCITA DEL 
VCO, sulla presa uscita AF dell'oscillatore. 

Una volta alimentato tutto il circuito e collegato 
in uscita del VCO un frequenzimetro, constaterete 


subito che, ruotando i commutatori binari su di una 
frequenza, il vostro oscillatore, vi fornirà immedia- 
tamente, in uscita, la frequenza richiesta. 

Puó accadere che impostando 144.100 KHz sul 
frequenzimetro si legga invece 144.105 KHz, cioé 
una frequenza leggermente diversa. Se siete certi 
della precisione del vostro frequenzimetro, questo 
"errore" potrete correggerlo, come vi abbiamo già 
accennato, ruotando il piccolo compensatore po- 
sto in prossimità del quarzo da 1 MHz. 

Quando il PLL risulterà agganciato sulla fre- 
quenza del VCO, il diodo led, presente in ogni 
sintetizzatore, si accenderà. 


PER MODULARE IN FM 


In questo articolo i abbiamo presentato diversi 
sintetizzatori provvisti di filtro "passa-basso" di- 
mensionati inmodo da poter modulare in FM qual- 
siasi VCO. . 

Anche se molti preferiscono applicare il segnale 
di modulazione direttamente sui diodi varicap di 
sintonia, noi sconsigliamo questa soluzione per- 
chè, così facendo, possono insorgere molti incon- 
venienti. i 

La soluzione ideale rimane sempre quella di uti- 
lizzare un secondo diodo varicap, tipo BB.105 o 
altro equivalente, e applicarlo in parallelo alla bo- 
bina del VCO tramite un piccolo condensatore ce- 
ramico da 3 - 5 pF. 

Come vedesi in fig. 15, il segnale di BF verrà 
trasferito, tramite un condensatore poliestere da 
470.000 pF, su di un partitore resistivo composto 
da due resistenze entrambe da 100.000 ohm e col- 
legato fra la massa ed il positivo di alimentazione. 
Quest'ultima potrà risultare indifferentemente da 5 
oppure 12 volt e sarà prelevata ovviamente dallo 
stesso circuito del VCO. 

Il partitore resistivo risulta indispensabile per far 
lavorare il diodo varicap BB.105 in zona lineare. 

Più elevata risulterà l'ampiezza del segnale di BF 
applicato sull'ingresso e maggiore risulterà la de- 
viazione in FM così ottenuta. 


PER EVITARE INSUCCESSI 


Se volete che il vostro sintetizzatore funzioni re- 
golarmente e senza problema, è necessario che la 
sua alimentazione risulti ben filtrata da un conden- 
satore elettrolitico da almeno 470 mF e separata da 
quella del VCO, diversamente, il “rumore” degli 
integrati divisori potrebbe, attraverso l'alimenta- 
zione, raggiungere lo stadio oscillatore. 

Utilizzate sempre, per il collegamento d'entrata e 
di uscita, del cavetto coassiale da 52 ohm (tipo 
RG.174) e ancora, non sarebbe male, schermare 
totalemente tutto il VCO, racchiudendolo in un 
piccolo contenitore metallico. 


Non è consigliabile porre il VCO eil sintetizzato- 
re, nello stesso mobile contenente l'amplificatore 
lineare di potenza, perchè le sue armoniche, risul- 
tando a volte di potenza elevata, possono raggiun- 
gere l'ingresso dei divisori e quindi mettere in crisi 
il PLL. 

Se non utilizzate uno dei nostri VCO ma altri già 
in vostro possesso, consigliamo di non prendere 
mai il segnale da applicare in ingresso al sintetizza- 
tore, direttamente dal transistor oscillatore, ma 
sempre sullo stadio successivo, per non influenza- 
re direttamente il transistor oscillatore e per poter 
avere un segnale di ampiezza sufficiente. 

Quelli sopra descritti, sono i soli inconvenienti 
che potrebbero impedire il corretto funzionamento 
di un sintetizzatore PLL, per cui, evitandoli, i vostri 
montaggi funzioneranno a "primo colpo". 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Per ogni singolo sintetizzatore, abbiamo previ- 
sto un Kit completo dei componenti necessari alla 
sua realizzazione. 


LX.670 (5-30 MHz a sintonia continua). 


Tutto il materiale necessario per questa realizza- 
zione, compreso il potenziometro per la sintonia, il 
led, tutti gli integrati compresi gli zoccoli ed il cir- 
cuito stampato monofaccia LX.670.......... L. 22.500 


LX.671 (0,1-50 MHz / Step 1 KHz) 


Tutto il materiale necessario per questa realizza- 
zione, compreso il quarzo, il led, tutti gli integrati 
completi di zoccolo ed il circuito stampato a fori 
metallizzati LX.671 (esclusi i soli commutatori bi- 
1.) ——————— SENA L. 90.000 


LX.672 (0,1 MHz-560 MHz / Step 1 KHz) 


Tutto il materiale per la realizzazione di questo 
circuito, compreso il quarzo, il led, tutti gli integrati 
completi di zoccolo ed il circuito stampato a fori 
metallizati LX.672 (eclusi i soli commutatori 
DINA). — QM L. 100.000 


LX.673 (40-240 MHz / Step 25 KHz) 


Tutto il materiale occorrente, compreso il quar- 
zo, il led, tutti gli integrati compresi di zoccolo ed il 
circuito stampato a fori metalizzati LX.673 (esclusi 


i soli commutatori) ......................... eese L. 115.000 
Il circuito stampato LX.670.......................... L. 2.300 
Il circuito stamapto LX.671........................ L. 11.000 
Il circuito stampato LX.672........................ L. 13.000 
Il circuito stampato LX.673........................ L. 13.000 


Un commutatore binario modello CD.20..... L. 4.100 

Due sponde laterali per il commutatore... L. 1.500 

| prezzi sopra indicati, non includono le spese 
per la spedizione postale. 
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CONNETTORE MASCHIO 
"VISTO DIETRO” 


Fig. 1 Modifica da effettuare per il Commodor C.64 


Sul numero 96 a pag. 28, é apparso un progetto 
di ANTI BLACK-OUT per VIC.20 e C.64 che, per 
causa nostra, é rimasto INCOMPLETO. 

Per questo "errore", abbiamo ricevuto lamentele 
da moltissimi rivenditori di computer Commodore 
e da lettori, dalle quali stralciamo: 


“...la vostra è una truffa, perchè sul Commodore 
C.64 il circuito non si riesce a farlo funzionare!..."; 
"...sono il rivenditore autorizzato...(omettiamo di 
proposito il nome) e vi preciso, visto che non lo 
sapete, che non è possibile realizzare un 
Antiblack-Out per il C.64, perché per questo é indi- 
spensabile una tensione di alimentazione alternata 
a 50 Hz..." 
“...per i due modelli di VIC.20 nulla da eccepire, ma 
per il C.64 occorre immancabilmente un converti- 
tore che fornisca una tensione di 12 volt a 50 Hz. 
Quindi il vostro progetto è una presa in giro per noi 
rivenditori ed anche per i vostri lettori..."; 
“.., nessuno è mai riuscito a realizzare un 
Antiblack-Out per Commodore C.64 per l'handi- 
cap dei 50 Hz, quindi Nuova Elettronica sarà brava 
quanto vuole, ma questa volta ha commesso una 
"gaffe" imperdonabile...". 

E via su questo tono. 
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In ogni lettera pervenuta, si sentenziava che sen- 
za un convertitore CC-AC a 50 Hz, non si riesce a 
realizzare un Antiblack-Out per il C.64. 


AI contrario, come voi stessi potrete constatare, 
è possibile. Ed è possibile perchè i 50 Hz servono al 
computer solo per una funzione specializzata di 
"orologio". 

L'Anti black-Out da noi presentato, serve princi- 
palmente per "salvare" i programmi che stiamo 
digitando e riavere prontamente il computer in 
funzione nel punto lasciato quando é mancata la 
corrente. 

Nulla, perció, abbiamo da temere dall'assenza 
degli ormai famosi 50 Hz, preposti alla funzione di 
"orologio". 

Nell'articolo presentato sul n. 96, si é verificata 
soltanto l'omissione accidentale della modifica da 
effettuare sull'alimentatore LX.652 per poterlo 
adattare al Commodore C.64. 


Come vedesi in fig. 1, per alimentare il Commo- 
dore C.64 con l'alimentatore LX.652, occorrono 
due soli diodi raddrizzatori tipo 1N4007 (o equiva- 
lenti), che dovrete collegare uno sul polo positivo 
della batteria a tampone e l'altro sull'uscita "alter- 
nata", rispettando rigorosamente le polarità. 


Il punto di saldatura di questi due diodi, va poi 
collegato con un filo al connettore che si innesta 
nel computer, e precisamente al piedino 7 (il con- 
nettore é visto da dietro). 

Gli altri fili (9 volt alternati, 5 volt positivi e la 
massa) si collegano al connettore come chiara- 
mente indicato in disegno. | colori riportati sono 
quelli che abbiamo trovato sui cavetti dei tre 
Commodore in nostro possesso. 

Comunque, é bene non fidarsi perché la Casa 
Costruttrice puó modificarli senza alcun preavviso. 

Ci raccomandiamo di non invertire, sul connet- 
tore, i due fili che vanno ai piedini 6 e 7: infatti, se li 
invertirete, non apparirà più il testo sul video e al 
mancare della corrente i programmi si cancelle- 
ranno. 

Poiché siamo sicuri che tutti, terminato il mon- 
taggio, simuleranno la mancanza di corrente to- 
gliendo la spina dalla presa rete, avvertiamo che 
potranno riscontrare sul monitor video delle 
anormalità , che sono solo apparenti e non hanno 
alcuna rilevanza pratica. 


Per evitare consulenza superflua, anticipiamo 
quello che potrebbe capitare: 

8) sela batteria é perfettamente carica, non si note- 
rà nulla di anormale; 

b) se la batteria comincia a scaricarsi, sul video 
possono sparire o deformarsi le prime tre o quattro 
lettere, poste alla sinistra dello schermo, ma i pro- 
grammi non si cancelleranno; 

C) se è molto scarica (11 volt anziché 12,6), il video 
puó rimanere spento, ma i programmi non si can- 
celleranno. Infatti, se inserirete la spina nella presa 
rete, sul video riapparirà tutto quello che prima non 
si manifestava a causa della batteria scarica. 

Solo se la tensione della batteria tampone scen- 
derà sotto gli 11 volt, si perderanno i programmi. 
Quindi, controllate periodicamente la carica, cosa 
che potrete fare anche senza il tester, distaccando 
la presa di rete: se le lettere poste alla sinistra dello 
scermo TV non spariranno, la batteria é carica, se il 
video rimane spento, occorre ricaricarla. 


PERCHÉ QUESTA VARIANTE 
NON É APPARSA SUL N. 96? 


Le semplici e rituali scuse non valgonoa cancel- 
lare un infortunio nel quale si é incorsi. Correttezza 
vuole di porvi rimedio e cortese rispetto di fornire 
esatte spiegazioni. 

Con la pubblicazione di questo schema adem- 
piamo ad una parte del nostro dovere. Con le note 
che seguono, illustrative dell'iter che un progetto 
segue per apparire sulla rivista, facciamo vedere 
come taluni inconvenienti, invero sporadici, pos- 
sono verificarsi. 

É bene sapere che un articolo della nostra rivista 


non si compone come una lettera postale, la quale 
è stilata dall'inizio alla fine dalla mano dell'autore. 
AI contrario, esso è il "mosaico" (anche se non 
sembra!), ottenuto con i “tasselli” prodotti da di- 
versi reparti specializzati e perfettamente adattati 
per l'ottenimento dell'immagine finale. 

Fuori di metafora, quando un articolo giunge alla 
stampa e si presenta alla vostra attenzione, esso è il 
condensato finale di tanti interventi altamente 
specializazati. 

Come si forma, dunque, un articolo? 

Si inizia con la preparazione del progetto che 
interessa, eseguita da un gruppo di ingegneri, si 
passa poi ai disegni, elettrici e pratici, eseguiti da 
reparti diversi, perchè è così che si ottengono i 
“tasselli” migliori (i disegni pratici sono eseguiti da 
disegnatori artistici). A questo punto, altri tecnici 
eseguono il montaggio del prototipo, che ritorna al 
reparto progettazione per eventuali modifiche e, se 
queste ci sono, occorre rifare i disegni ei prototipi. 

Solo a questo punto, il prototipo viene affidato ai 
tecnici collaudatori, e superati tutti i controlli, 
giunge al reparto fotografico, mentre alla redazio- 
ne si consegna un floppy-disk con tutte le note 
tecniche di progetto e di collaudo. 

Il redattore incaricato prende il floppy, lo inseri- 
sce nel suo computer, scrive il testo e, sempre 
tramite il computer, dispone "l'impaginato", cioé 
colloca disegni, didascalie, titoli, colori, ecc. 

In poche parole, tutto quello che poi vedremo 
stampato sulla rivista. 

Questa, in estrema sintesi, tutta la trafila (quanto 
piü semplice raccontarla che eseguirla!) per avere 
un solo articolo sulla rivista. 

Cosa é capitato nel nostro caso? 

Per uno di quei banali inconvenienti di origine 
misteriosa che, sia pur raramente, possono verifi- 
carsi, un "file" del floppy (cioé una porzione di 
disco), e precisamente quello contenente la modi- 
fica per il C.64, si é cancellato: una disavventura 
nella quale siamo cascati pur impiegando un co- 
stosissimo Hewlett-Packard. 

Il redattore, ignaro dell'accaduto, si è trovato in 
difficoltà, perchè l'articolo “ANTI BLACK-OUT per 
VIC.20 e C.64" era previsto per 8 pagine, dalla 28 
alla 35, mentre egli riusciva ad occupare solo metà 
della pag. 34. 

Pensando ad una nostra distrazione dovuta alla 
premura di andare in ferie (eravamo in Agosto, 
poichè la rivista, a differenza del quotidiano, si 
prepara non il giorno, ma il mese prima dell'uscita), 
il nostro redattore ha colmato la parte mancante 
con della pubblicità, non potendola, ovviamente, 
lasciare bianca. 

Nessuna colpa del redattore, ma solo un banale 
incidente nel quale tutti siamo stati coinvolti. 

Per prudenza, il prossimo anno lasceremo in se- 
de anche l'ingegnere progettista, anche se non 
accoglierà l'idea con troppo entusiasmo! 
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Sig. Claudio La Carrubba - Rino Lo Giudice CIRE- 
ALE (CT) 
SCACCIA-ZANZARE ELETTRONICO 


Siamo due studenti di 14 anni appassionati di 
elettronica e, leggendo una rivista specializzata, 
abbiamo appreso che le zanzare sono sensibili agli 
ultrasuoni sulla frequenza di 21 KHz. Con un oscil- 
latore sintonizzato su tale frequenza infatti, è pos- 
sibile allontanare questi fastidiosi insetti dal luogo 
in cui è posto il generatore. 

In base a questo principio, abbiamo realizzato lo 
"scaccia-zanzare elettronico", il cui schema é visi- 
bile in figura. 

Si tratta sostanzialmente di un oscillatore ad ul- 
trasuoni, realizzato con l'ormai noto NE.555, nel 
quale la frequenza generata puó variare, da un 
massimo di 28 KHz ad un minimo di 7 KHz, azio- 
nando il trimmer R5. 

Il segnale di uscita, disponibile sul piedino 3 di 
IC1, é applicato, tramite il condensatore elettroliti- 
co C5, ad una capsula "piezo", piü adatta ad emet- 
tere ultrasuoni. 

L'alimentazione del circuito, dato il basso con- 
sumo (30-40 mA), é prelevata direttamente dalla 
tensione di rete, senza trasformatore, attraverso i 
due condensatori C1 e C2 e la resistenza di limita- 
zione R1. 

Tale tensione é poi raddrizzata e filtrata dal pon- 
te di diodi RS1 e dal condensatore elettrolitico C3 
e, quindi stabilizzata dallo zener DZ1 da 9,1 volt. 

Per i lettori che vorranno realizzare questo cir- 
cuito, facciamo presente che la resistenza R1 scal- 
derà un pó ma é del tutto normale. 


ELENCO COMPONENTI 


R1 z 680 ohm 1 watt 

R2 = 470 ohm 1/4 watt 

R3 = 220 ohm 1/4 watt 

R4 z 3.300 ohm 1/4 watt 

R5 - 220 ohm trimmer 

C1 z 1 mF poliestere 400 volt 
C2 z 1 mF poliestere 400 volt 
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NOTE REDAZIONALI 


Non abbiamo mai presentato un progetto di 
"scacciazanzare" perché per quante prove abbia- 
mo fatto, su tutte le frequenze possibili degli ultra- 
suoni, non abbiamo mai ottenuto risultati positivi. 
Se sono presenti, la notte pungono, e come, men- 
tre, se non pungono, o sono già sazie o nella came- 
ra non esistono. 

Abbiamo anche acquistato tutti i modelli venduti 
in farmacia, per controllare se ce ne fosse qualcu- 


no piü o meno valido ma, per tutti, i risultati sono 
stati sempre deludenti. 

Se qualcuno volesse tentare, questo schema è 
comunque, elettronicamente parlando, valido e 
funzionante. 

Come é stato accennato dagli stessi autori, se la 

resistenza R1 scalda, consigliamo di utilizzarne 
una da 680 ohm 1 watt, al posto di quella analoga 
da 1/2 watt, originariamente presente. 
Volendo poi realizzare uno "scaccia-zanzare por- 
tatile", è possibile alimentare il circuto anche a 
pila, utlizzandone una da radio da 9 volt, eliminan- 
do R1, C1, C2, RS1 e DZ1 che, in tal caso, risulte- 
rebbero inutili. 


C3 - 1.000 mF elettr. 16 volt 

C4 = 3.900 pF ceramico 

C5 z 10 mF elettr. 16 volt 

DZ1 = zener 9,1 volt 1 watt 

DL1 - diodo led rosso 

RS1 = ponte raddriz. 50 volt - 0,5 A 
IC1 = integrato tipo NE.555 
Capsula piezo 


In questa rubrica presentiamo schemi che 
giornalmente molti lettori ci inviano, sce- 
gliendo tra questi i piü validi ed interessanti. 
Per ovvi motivi di tempo e reperibilità dei 
materiali, questi schemi non possiamo 
«provarli» quindi per il loro funzionamento ci 
affidiamo alla serietà dell'Autore. Da parte 
nostra, controlliamo solo se il circuito teori- 
camente puo risultare funzionante, comple- 
tandolo dove é necessario, di una nota re- 
dazionale. 


Sig. Fabio Panfill. ROMA 
TESTA o CROCE 


Il progetto che vi invio è un semplice circuito per 
simulare il “lancio della monetina” in aria da parte 
dell'arbitro per il classico “verdetto”: TESTA o 
CROCE. 

Il funzionamento del circuto è molto semplice: 
l'integrato IC1 è un timer tipo NE.555, utilizzato 
come astabile, e genera una frequenza ad onda 
quadra la cui frequenza, stabilita dal valore delle 
resistenze R1 ed R2 e del condensatore C1, è di 
circa 2.000 Hz. Questo segnale, disponibile in usci- 
ta sul piedino 3 di IC1, è applicato ad un pulsante 
(P1) e, da questo, all'ingresso di clock di un flip- 
flop tipo J-K. 

Sulle uscite di quest'ultimo integrato, sui piedini 
12 e 13, sono infine collegati i due diodi led DL1 e 
DL2, uno rosso e l'altro verde. 

Pigiando il pulsante P1, i due diodi led lampeg- 
giano alla frequenza di 2 KHz e perció, sapendo 
che l'occhio non riesce a percepire una frequenza 
cosi elevata, guardandoli si vedranno entrambe 
accesi. 

Appena rilasceremo P1, uno solo dei due led 
rimarrà acceso, dando cosi il "verdetto finale" che 
in questo caso sarà ROSSO o VERDE anziché TE- 
STA o CROCE. 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 

R2 - 10.000 ohm 1/4 watt 

R3 = 330 ohm 1/4 watt 

C1 - 10.000 pF poliestere 

DL1 - diodo led ROSSO 

DL2 - diodo led VERDE 

IC1 = integrato NE.555 

IC2 = integrato TTL tipo SN7473 
P1 = pulsante 


NOTE REDAZIONALI 


Vista la semplicità del circuito, non possiamo ag- 
giungere nulla alla descrizione inviataci dall'autore. 
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Sig. Fiorillo Rosario - TORRE ANNUNZIATA (NA) 
GENERATORE DI ONDE QUADRE A DUE TONI 


Il circuito che vi propongo, sebbene molto sem- 
plice, non mancherà di interessare molti lettori e in 
particolar modo coloro che, essendo alle prime 
esperienze, sono sempre alla ricerca di circuiti utili 
e facili da realizzare. 

Si tratta di un semplice generatore di onde qua- 
dre a due toni, che potrà essere usato come inietto- 
re di segnali per il collaudo di amplificatori, pre- 
amplificatori di BF. 

Il circuito può essere suddiviso in due blocchi, il 
primo costituito da due oscillatori ad onda quadra, 
uno a 250 Hz (vedi IC2-B e IC2-D) ed uno a 2.500 
Hz (vedi IC2-A e IC2-C) mentre il secondo da un 
flip-flop tipo SET-RESET (vedi IC1-A e IC1-B) che 
permette di abilitare uno di questi oscillatori. 

Pigiando il pulsante P1 di SET, l'uscita di IC1-A 
si porterà immediatamente a livello logico 1. In tale 
condizione si accenderà il diodo led DL 1 e si abili- 
tera l'oscillatore da 250 Hz, formato da IC2-A e 
IC2-B. 

Il nand IC1-C, collegato su questa uscita come 
inverter, é utilie per "separare" l'oscillatore dal ca- 
rico che verrà applicato in uscita. 

Premendo invece il pulsante P2 di RESET, l'usci- 
ta di IC1-A si porterà a livello logico O e l'uscita di 
IC1-B a livello logico 1. 

Cosi facendo, si spegnerà il diodo led DL1 e si 
accenderà DL2. Contemporaneamente, l'oscillato- 
re da 250 Hz si disabiliterà ed entrerà in funzione 
quello da 2.500 Hz, formato da IC2-B e IC2-D. 

Anche all'uscita di questo oscillatore, è presente 
un nand, IC2-D, sempre collegato come inverter, il 
cui compito, analogamente al caso precedente, é 
quello di "separare" l'oscillatore dalcarico di uscita. 
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ELENCO COMPONENTI 


1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
56.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
56.000 ohm 1/4 watt 
12.000 ohm 1/4 watt 
12.000 ohm 1/4 watt 
= 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 - 47 mF elettr. 16 volt 
= 10.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
z 1mF poliestere 
DL1 = diodo led rosso 
DL2 - diodo led rosso 


IC1 = integrato tipo CD4011 
IC2 - integrato tipo CD4011 
P1 - pulsante 
P2 - pulsante 


CD4011 


Sig. Bonilauri Sergio. 1900 LA SPEZIA 
ALIMENTATORE VARIABILE DA 0 A 5 VOLT 


Un problema comune a molti hobbisti è quello di 
disporre di un alimentatore discretamente affidabi- 
le, ma variabile, a bassa tensione, a bassa corrente 
(al massimo 1 Ampere) e soprattutto a basso costo. 

Per risolvere questo problema, ho realizzato un 
semplice circuito che vorrei proporre a tutti i lettori 
di Nuova Elettronica. 

Il circuito si avvale di uno stabilizzatore di ten- 
sione da 5 volt del tipo uA7805 il cui terminale di 
riferimento M, anzichè essere collegato a massa, è 
collegato all'uscita di un amplificatore operaziona- 
le del tipo uA741 indicato nello schema elettrico 
con la sigla IC2. 

É importante notare che il potenziale presente 
sull'ingresso invertente di IC2 puó essere variato 
tramite il potenziometro R1 collegato tra l'uscita U 
ed il piedino di riferimento M di IC1. 

Ruotando in un senso o nell'altro il cursore di 
questo potenziometro, é possibile variare la ten- 
sione di riferimento sul piedino M di IC1 e, di con- 
seguenza, anche la tensione d'uscita. 

Più precisamente ruotando il cursore di R1 verso 
il piedino U di IC1, l'uscita di quest'ultimo si porte- 
rà a 0 Volt, ruotandolo invece verso il piedino M, la 
tensione d'uscita raggiungerà il valore massimo di 
5 Volt. 

I due diodi DS1 e DS2 presenti nel circuito, ser- 
vono unicamente per proteggere l'integrato da so- 
vraccarichi mentre C1, C2 e C3 servono per preve- 
nire eventuali oscillazioni. Per questo motivo C2e 
C3 devono essere collegati direttamente sui piedi- 
ni E-M-U dell'integrato IC1 ed il condensatore C1, 
a sua volta, sui piedini 4-7 di IC2. 

Per questo circuito stabilizzatore, occorre una 
tensione duale di + e - 8 Volt, 1 Amper. 


Poiché IC1, durante il suo funzionamento, scal- 
derà, é consigliabile montarlo su di una aletta di 
raffreddamento, interponendo tra il corpo dell'in- 
tegrato e l'aletta una mica isolante in quanto la 
parte metallica dell'integrato è collegata interna- 
mente al piedino M. 


NOTE REDAZIONALI 


L'integrato uA7805 può essere sostituito con un 
uA7812nelcaso in cuisi voglia ottenere un alimen- 
tatore che eroghi una tensione variabile da 0 a 12 
volt. 

In questo caso é peró necessario portare la ten- 
sione di alimentazione del circuito dagli attuali 
84-8 volt a 154-15 volt. 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 10.000 ohm pot. Lin 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 z 100.000 pF poliestere 


C3 = 100.000 pF pollestere 

C4 = 10 mF elettr. 16 volt 

DS1 = diodoal silicio tipo 1N4001 
DS2 = diodo al silicio tipo 1N4001 
IC1 = integrato stabilizz. uA7805 
IC2 = Integrato tipo uA741 
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Sig. SCROCCARO MICHELE - TRIESTE 
"EQUALIZZATORE GRAFICO A 6 VIE" 


Sono un appassionato di elettronica ed un ab- 
bonato di vecchia data alla vostra rivista e scrivo 
per inviarvi un progetto da me realizzato e che 
spero venga pubblicato nella rubrica "Progetti in 
sintonia". Si tratta di un equalizzatore a 6 vie per 
impianti Hi-Fi e, per realizzarlo, ho utilizzato 4 in- 
tegrati TL.082, nell'interno di ognuno dei quali so- 
no presenti due amplificatori operazionali otte- 
nendone complessivamente 8. 

Di questi 8, uno l'ho utilizzato per lo stadio di 
ingresso, 6 per i filtri ed uno per miscelare il segna- 
le proveniente da ciascuno dei 6 filtri. 

Ogni filtro ha guadagno unitario ed all'uscita é 
presente un potenziometro necessario per dosare 
l'ampiezza. Il segnale d'uscita viene prelevato ai 
capi del cursore di ciascun potenziometro e trami- 
te le resistenze da R34 a R39 applicato all'ingresso 
invertente di IC4/B funzionante come stadio mi- 
scelatore. 

Il segnale d'uscita, infine, viene prelevato sul 
cursore del potenziometro del volume generale 
R41 presente all'uscita di 1C4/B. 

Quest'ultimo stadio presenta un guadagno di 
circa 20 dB, il che permette, ponendo il potenzio- 
metro del volume d'uscita R41 al massimo ed i 
potenziometri presenti su ciascun filtro a metà 


i 
: 


corsa, di ottenere in uscita un segnale identico in 
ampiezza a quello applicato sull'ingresso. 
Ruotando i sei potenziometri verso il massimo, il 
segnale viene amplificato di 20 dB mentre, ruotando- 
li verso il minimo, il segnale viene attenuato di 20 dB. 
In definitiva l'amplificazione o l'attenuazione in- 
trodotta da ciascun filtro può variare tra + e - 20 dB. 
16 filtri agiscono nella seguente porzione di banda: 


1) fino a 10 Hz 

2) da 10 Hz fino a 120 Hz 

3) da 120 Hz fino a 480 Hz 

4) da 480 Hz fino a 1.900 Hz 
5) da 1.900 Hz fino a 7.700 Hz 
6) da 7.700 Hz in pol 


Il circuito, per funzionare, necessita di una ten- 
sione di alimentazione duale di +-e- 15 volt ed a tal 
fine si potrà utilizzare l'alimentatore LX.408 pub- 
blicato sul numero 71 di NUOVA ELETTRONICA. 


NOTE REDAZIONALI 


Per evitare che il circuito capti del ronzio di al- 
ternata, occorre racchiuderlo entro un contenitore 
metallico e utilizzare, per l'ingresso e l'uscita, del 
cavetto schermato. 


R23 = 100 ohm 1/4 watt C5 - 10.000 pF a disco 
R1 = 22.000 ohm 1/ 4 watt R24 = 10.000 pot. log. C6 = 10.000 pF a disco 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt R25 = 100 ohm 1/4 watt C7 - 10.000 pF a disco 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt R26 = 10.000 ohm pot. C8 = 6.800 pF a disco 
R4 = 22.000 ohm 1/4 watt R27 = 100 ohm 1/4 watt C9 - 390 pF a disco 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt R28 = 10.000 ohm pot. log. — C10 = 10.000 pF a disco 
R6 = 180.000 ohm 1/4 watt R29 = 100 ohm 1/4 watt C11 = 10.000 pF a disco 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt R30 = 10.000 ohm C12 = 10.000 pF a disco 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt R31 = 100 ohm 1/4 watt C13 = 6.800 pF a disco 
R9 = 3.900 ohm 1/4 watt R32 = 10.000 ohm C14 = 390 pF a disco 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt R33 = 100 ohm 1/4 watt C15 = 56.000 pF poliestere 
R11 = 470.000 1/4 watt R34 = 47.000 ohm 1/4 watt — C16 = 100.000 pF a disco 
R12 = 120.000 ohm 1/4 watt R35 = 47.000 ohm 1/4 watt C17 = 100.000 pF a disco 
R13 = 27.000 ohm 1/4 watt R36 = 47.000 ohm 1/4 watt C18 = 100.000 pF a disco 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt R37 = 47.000 ohm 1/4 watt — C19 = 100.000 pF a disco 
R15 = 27.000 ohm 1/4 watt R38 = 47.000 ohm 1/4 watt — C20 = 100.000 pF a disco 
R16 = 39.000 ohm 1/4 watt R39 = 47.000 ohm 1/4 watt C21 = 100.000 pF a disco 
R17 = 330.000 ohm 1/4 watt R40 = 470.000 ohm /4 watt — C22 = 100.000 pF a disco 
R18 = 82.000 ohm 1/4 watt R41 = 22.000 ohm pot. log C23 = 4,7 mF elettr. 40 volt 
R19 = 22.000 ohm 1/4 watt C1 = 4,7 mF elettr. 40 volt IC1 = TL.082 
R20 = 8.200 ohm 1/4 watt C2 = 100.000 pF a disco IC2 = TL.082 
R21 = 120.000 ohm 1/4 watt C3 = 390 pF a disco IC3 = TL.082 
R22 = 10.000 ohm pot. log. C4 = 220.000 pF poliestere — IC4 = TL.082 
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Sig. MAROLDA VITO - CASTELNUOVO - MO 
"MICROSPIA IN FM" 


Sebbene sulla Vostra rivista siano già stati pub- 
blicati numerosi progetti in minitrasmettitori in FM, 
voglio presentarvi anch'io il mio "progetto nella 
speranza di vederlo pubblicato tra i "Progetti in 
Sintonia". 

| pregi di questo piccolo trasmettitore o meglio 
di questo "radiomicrofono" sono la sua semplicità 
e le sue ridotte dimensioni. 

Per ottenere una tensione sufficiente per pilota- 
re il transistor TR1, ho usato un piccolo microfono 
già preamplificato. 

Il segnale viene prelevato all'uscita del microfo- 
no ed ulteriormente amplificato dal transistor TR1, 
in modo da pilotare il diodo DV1 posto in parallelo 
tramite C6, alla bobina L1 dello stadio oscillatore 
formato dal transistor TR2. 

La modulazione in frequenza viene ottenuta, 
come già accennato, applicando il sengale di BF 
direttamente ai capi del diodo varicap DV1 (come é 
noto, un diodo varicap varia la sua capacità in 
funzione della tensione presente ai suoi capi) che 
insieme a C6 ed a L1 determinano la frequenza 
d'oscillazione di TR2. 

L'impedenza JAF1 evita ritorni di AF verso TR1, 
mentre la JAF2 impedisce che l'AF si scarichi sul- 
l'alimentatore. 

Il segnale viene prelevato direttamente sul col- 
lettore tramite un condensatore ceramico da 10 pF 
e da qui applicato all'antenna rappresentata da 
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uno spezzone di filo di 30 - 50 cm., a seconda della 
distanza che si vuole coprire. 

Sia le impedenze JAF1 e JAF2 che la bobina L1 

dovranno essere autocostruite nelseguente modo: 
- per JAF1 e JAF2, avvolgete 20 spire di filo di rame 
smaltato del diametro di 0,3 mm., su un nucleo di 
ferrite lungo 10 mm. e del diametro di 2 mm. 
- per L1, invece, avvolgete 4 spire di filo di rame 
smaltato del diametro di 0,4 mm. su un supporto 
plastico del diametro di 6mm. completo di nucleo 
ferromagnetico dalla cui regolazione dipenderà 
anche la frequenza di lavoro dell'oscillatore. 


NOTE REDAZIONALI 


Anche se lo schema elettrico del progetto pro- 
posto dal Sig. Marolda è molto semplice, precisia- 
mo ai lettori che lo costruiranno che, lavorando su 
tali frequenze senza disporre di un circuito stam- 
pato, bisogna tenere molto corti i collegamenti re- 
lativi al transistor TR2. Anche se il BC.208, transi- 
stor di BF, è in grado di oscillare su tali frequenze, 
sarebbe più vantaggioso impiegare per questo 
stadio, un transistor di commutazione veloce tipo 
2N.2222 - 2N914. 

Potrebbero esserci difficoltà a reperire i piccoli 
nuclei in ferrite per avvolgere le impedenze JAF1 e 
JAF2, consigliamo quindi di prendere due nuclei 
ferromagnetici dall'interno di un supporto di una 
qualsiasi bobina e avvolgere su di essi 15-20 spire. 

Nel caso che, applicando un'antenna di 50 cm., 
l'oscillatore tendesse a spegnersi, utilizzate, per 
C9, una capacità di 3-5 pF. 


ANTENNA ELENCO COMPONENTI 
R1 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 

R3 - 1.000 ohm 1/4 watt 

R4 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 220.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF al tantalio 3 volt 
C2 z 10 mF al tantalio 3 volt 
C3 = 1 mF al tantalio 3 volt 
C4 = 22.000 pF a disco 

C5 - 10.000 pF a disco 

C6 - 10 pF a disco 

C7 = 47 pF a disco 

C8 - 10.000 pF a disco 

C9 - 10 pF a disco 

DV1 = diodo varicap BA202 
TR1 z NPN tipo BC208 
TR2 - NPN tipo BC208 
JAF1 z vedi testo 

JAF2 - vedi testo 

L1 = vedi testo 

MICRO capsula preamplificata 


+ 
TANTALIO 


Sig. MISSIROLI GIUSEPPE - Bagnacavallo - RA 
TERMOSTATO PER PANNELLI SOLARI 

Vorrei proporre ai lettori di Nuova Elettronica un 
semplice progetto che ho realizzato per un mio 
amico il quale, dopo aver autocostruito un pannel- 
lo solare, si è trovato dinanzi al problema di dover 
automatizzare la messa in moto della pompa di 
scambio fra i pannelli ed il serbatoio d'acqua, in 
funzione della temperatura dei due. 

Il circuito che ho costruito per risolvere questo 
problema è molto semplice in quanto impiega un 
integrato del tipo uA.741 (IC1) e due NTC. 

Tramite le resistenze R2 ed R3, si stabilisce sul piedi- 
no 3di IC1, che funziona da comparatore, una tensione 
di riferimento, pari a metà della tensione di alimenta- 
zione, mentre la tensione presente sul piedino 2 è 
determinata dal partitore formato da NTC1-R1-NTC2. 

Ponendo la NTC1 sul serbatoio dell'acqua calda 
e la NTC2 sul pannello solare, quando la tempera- 
tura dell'acqua contenuta nel serbatoio diminuirà, 
NTC1 aumenterà la sua resistenza e di conseguen- 
za, la tensione presente sul piedino 2 di IC1 dimi- 


ALLA POMPA 
DI SCAMBIO 


ELENCO COMPONENTI 


R1 = 5.000 ohm trimmer 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 z 330.000 ohm 1/4 watt 
RS = 150 ohm 1/4 watt 


nuirà sino a scendere al di sotto del valore di riferi- 
mento. Quando la tensione sul piedino 2 sarà, an- 
che di poco, inferiore a quella presente sul piedino 
3, l'uscita di IC1 si porterà immediatamente al livel- 
lo logico 1, eccitando iltriac TRC1 che, entrando in 
conduzione, metterà in funzione la pompa e farà 
accendere la piccola lampada al neon LN1. 

Se con la pompa in funzione, la temperatura del 
pannello dovesse diminuire, la NTC2 ad esso col- 
legata aumenterà la sua resistenza e la tensione 
presente sul piedino 2 di IC1 tendera a salire fino a 
raggiungere quella di riferimento presente sul pie- 
dino 3. L'uscita di IC1 si porterà allora a livello 
logico 0, diseccitando il triac e disinserendo la 
pompa dal circuito, ritardando cosi il raffreddarsi 
dell'acqua contenuta nel serbatoio. 


La lieve reazione positiva introdotta da R4, serve 
per migliorare il comportamento del comparatore, 
specialmente in prossimità del valore di soglia, ri- 
ducendo anche i tempi di commutazione. 

Il trimmer R1 serve per correggere eventuali er- 
rori di temperatura rilevati dalle NTC. 


C1 - 100.000 pF poliestere 

IC1 = uA.741 

TRC1 = Triac 400 Volt- 8 Amper 
LN1 = Lampada spia al neon 
NTC1 = NTC 10.000 ohm 

NTC2 = NTC 10.000 ohm 
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Tutti i lettori che hanno necessità di effettuare 
cambi, vendite, o ricerca di materiale vario, po- 
tranno avvalersi di tale rubrica. Le inserzioni sono 
completamente gratuite. Non sono accettati an- 
nunci di carattere commerciali. La rivista non si 
assume nessuna responsabilità su qualsiasi con- 
testazione che dovesse sorgere tra le parti inte- 
ressate o sul contenuto del testo. Gli abbonati 
potranno usufruire di questa rubrica senza nes- 
suna limitazione di testo, i lettori non abbonati, 
dovranno limitare i loro annunci a sole 35 parole, 
indirizzo escluso. 


VENDO causa passaggio ad altre frequenze LAFAYETTE 
LMS 200 - 200 CH AM - FM - SSB un anno di vita prezzo 
sensazionale di L. 300.000. Savini Dante P.O. BOX 7 53041 
-Asciano SI 


VENDO saldatore istantaneo ELTO 100 W + minitrapano 
elettr. + materiale elettronico vario + enciclopedia di elet- 
tronica e informatica, tutto a L. 246.000. Senza enciclopedia L. 
120.000. 

Telefonare allo 0882/22863 e chiedere di Lucio. Pomeriggio. 


VENDO per realizzo il seguente materiale: Computer ZX 81 
SINCLAIR con alimentatore, espansione 16 K, tastiera pre- 
mente, libro in italiano, 15 cassette varie di giochi ed utilità il 
tutto a L. 200.000. Inoltre fornisco schemi elettrici di qualsiasi 
TV, radio, autoradio, CB, fono, e di progetti elettronici e co- 
struzione di circuiti stampati con fotoincisione. Scrivere o 
telefonare a Antimo Papale - P.zza 1 Ottobre n. 4 - 81055 S. 
Maria C.V. (CE) - Tel.0823/811468 dopo le ore 13,45. 


VENDO stampante Commodore MPS 801 nuova a L. 600.000, 
vendo inoltre corso Elettronica-Radio-TV S.R.E. composto da 
52 gruppi di lezioni a L. 312.000. Per informazioni scrivere a 
Carollo Carlo - Via Rovigo n. 16 - 39100 Bolzano oppure 
telefonare allo 0471/38819. 


VENDO O CAMBIO oltre 350 programmi Spectrum. Per avere 
l'elenco inviare lire 3.000 in francobolli a: Forgione Umberto 
-Via Arduino Forgiarini n. 71 - 00121 Ostia Roma - Tel. 
06/5691062 


VENDO due finali (moduli ILP) montati a rach il primo 
240«240 watt con livello dei canali separato, linea di ritardo 
per casse a L. 600.000. Il secondo sempre di 240—240 watt 
(come sopra) ma in piü Vu-Meter, termostato con ventola a 
lire 750.000. Frequenzimetro da 500 MHz misura: frequenza - 
periodo - impulsi - cronometro (N.E. LX.358) a lire 350.000 — 
oscillatore termostabile già funzionante. Giradischi Technics 
SL-1800MKIL ultra nuovo a lire 400.000. Telefonare allo 
0547/330485 dalle ore 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 chiedere di 
Tozzi Andrea. 


CERCO micro personal e home computer di ogni tipo e mar- 
ca, anche privi di contenitore, rotti o irreparabili, per esperi- 
menti; omaggio o poco prezzo. Oscilloscopio tipo SRE max 
50.000 purché perfettamente funzionante. Scrivere a Zanetti 
Bruno - via porto, 29 - 25088 Toscolano (BS). 


VENDO causa chiusura emittente radio-televisiva, trasmetti- 
tori e ponti per radio e tv, apparecchiature da studio quali 
generatori video, generatori di caratteri, mixer audio e video. 
Scrivere o telefonare a Di Bella Sebastiano - viale Don Luigi 
Sturzo, 88 - 95014 Giarre (CT) - Tel. 095/936344 (ore serali) 
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VENDO il seguente materiale: lineare "JUPITER" 400 W AM - 
600 W SSB, come nuovo L. 390.000. Frequenzimetro "REL" 
500 MHz max, alimentazione 220 Vca L. 130.000. VFO 23 MHz 
con frequenzimetro digitale (il frequenzimetro si puó usare 
anche come indicatore digitale di frequenza in un ricevitore), 
L. 145.000. Carico fittizio "RMS" 1000 Watt ad olio, L. 65.000. 
tutto il materiale é in perfette condizioni; massima serietà. 
Scrivere a Maurizio Della Bianca - C.so De Stefanis 29/1 
-16139 Genova - Tel. 010/816380 (dopo ore 20). 


VENDO Vic 20, registratore C2N, spansione 16K, manuali e 
tanti altri programmi, L. 420.000. Frequenzimetro da 270 MHz 
con nixie verdi (LX434) perfettamente funzionante, nel suo 
mobile originale, L. 150.000. Scrivere a Marco Romanato - via 
Venezia, 44 Nova M. - 20054 Milano - Tel. 0362/42682. 


VENDO ZX Spectrum 16K, usato pochissimo, con manuale in 
inglese e cassetta dimostrativa, L. 320.000 piü n. 1-2 volumi di 
Basic L. 50.000. 

Rivolgersi a Pellegrino Alessandro - via Luigi Settembrini, 24 - 
84100 Salerno - Tel. 089/355733 (ore pasti). 


VENDO computer N.E. in perfette condizioni 56 kbyte, video 
32X16, interfaccia I/O, dos-basic 2.1, inoltre floppy Tandon 
TM 100-1, monitor F.V. 12 15 MHz memorie 4116 eprom N.E. 
varie, contenitore proff. toptronic. In blocco o singolarmente. 
Buoni prezzi. Scrivere a Gattoni Paolo - via Losanna, 5 - 20100 
Milano - Tel. 02/9382673 


VENDO in kit o premontati i seguenti circuiti: orologio digitale 
quarzato per auto (12V) completo di cronometro 1/10 sec. e 
volmetro digitale con CA 3161 - CA 3162a lire 25.000 cad. più 
spese di spedizione a mio carico piü schema elettrico di cir- 
cuiti applicativi (es. amperometro, timer, termometro, ecc..). 
Scrivere a Sante Roberto - via Uruguay, 30/2 - 20151 Milano - 
Tel. 02/3083358. 


VENDO per Vic 20: Super Expander a lire 50.000; Hes-Hon a 
lire 45.000; slot con 6 porte più alimentatore interno più box, 
solo lire 130.000; tutta la mia soft-libreria (anche separati) di 
circa 800 programmi. Scrivere a Zaccomer Jean Pierre - via 
Lumignacco, 83 - 33100 Udine - Tel. 0432/34329. 


VENDO generatore di forme d'onda LX. 146 comprendente un 
trasformatore C. stampato e tutti icomponenti già cablati con 
integrati su zoccoli, a lire 50.000, oppure permuto con volumi 
N.E. Scrivere a Lanera Maurizio - via Pirandello, 23 - 2333170 
Pordenone - Tel. 0434/960104. 


VENDO Rele a più contatti 12-24 V a lire 900 cad., condensa- 
tori di grossa capacità a lire 2.000 cad., specificare tensione e 
altro materiale a richiesta. Scrivere a Della Torre Renzo - via 
Trento, 31 - 30170 Mestre (VE) - Tel. 041/977461. 
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può essere utilizzato solo ed 
esclusivamente nei seguenti gior- 
ni: 

ogni Lunedi dalle ore 9 alle 12,30; 
dalle 14,30 alle 19; 

ogni Sabato dalle ore 9 alle 12,30. 
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60100 ANCONA. ....................... 
60100 ANCONA ....................... 
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) ................ 
61032 FANO (PS)... en 


—— 


12051 ALBA (CN) ............... (——— 
15100 ALESSANDRIA ......................................... 
POVOD ASTI iniezione 
13051 BIELLA (VC) ...................— reete 
13011 BORGOSESIA (VC)............... en 
10082 CUORGNE (TO) .................. ne 
10024 MONCALIERI (TO)).................................... 
28100 NOVARA .............................-. n 
15067 NOVI LIGURE (AL)................................ — 


NEUE SUSA (TO) 


70011 ALTAMURA (BA))...................................... 
70100 BARI ..................... 

72100 BRINDISI ........... 

71042 CERIGNOLA (BA). 

71100 FOGGIA .............. 

73014 GALLIPOLI (LE). 


08100 NUORO: uri 
07026 OLBIA (SS) ........... 
09170 ORISTANO .... 


96011 AUGUSTA (SR) 

95100 CATANIA ................................. s 
91022 CASTELVETRANO (TP) .............. 
95014 GIARRE (CT) 

98100 MESSINA 


97100 RAGUSA ............ 
97019 VITTORIA (RG) ..................— reset 


50100 FIRENZE 
58022 FOLLONICA (GR) 
58100 GROSSETO .................... rre 


39100 BOLZANO ................ erret 
39100 BOLZANO .................. eere ttr 


06083 BASTIA UMBRA (PG) ............ 
06100 PERUGIA 


45012 ARIANO POLESINE (RO) 
32100 BELLUNO .......................... 


37047 S. BONIFACIO (VR) .......... 
31025 S. LUCIA DI PIAVE (TV)... 


30019 SOTTOMARINA (VE)... 
31100 TREVISO .. 


31029 VITTORIO VENETO (TY )...... 
35100 PADOVA ........... seen 
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ELECTRONIC SERVICE - C.so Amendola, 63 Tel. 071/32678 
CREAT - Via Barilatti, 23 Tel. 071/85806 

N.B.P. Via Don Bosco, 13 Tel. 0733/72440 

ELETTRONICA FANO - Via A. Costa, 11 Tel. 0721/87024 
ON/OFF - Via Sugana, 45 Tel. 0735/658873 

NASUTI N. - Via Cassiano da Fabriano, 28 Tel. 0733/30755 
F.B.C. ITALY Via De Gasperi, 19 Tel. 0737/83187 
ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini, 23 Tel. 0721/42764 


M.E.M. MICRO ELETTRONICA MOLISANA - Via Zicardi, 26-28 Tel.0874/63539 


CAMIA - Via S. Teobaldo, 4 Tel. 0173/49846 

ODICINO - Via Carlo Alberto, 34 Tel. 0131/345061 

DIMA ELETTRONICA - C.so Alfieri, 462 Tel. 041/217200 
TEA - Via Trento, 42 Tel. 015/27198 

MARGHERITA - P.zza Parrocchiale, 3 Tel. 0163/22657 
ARCO - Via Milite Ignoto, 7 Tel. 0124/666010 
MICRONICA s.a.s. - Stradale genova, 143 Tel. 6404848 
R.A.N. - Via Perazzi, 23/B Tel. 0321/35656 

ODICINO CB - Via Garibaldi, 39 Tel. 0143/76341 
AZZADORI - P.zza Tegas, 4 Tel. 0121/22444 

TELSTAR - Via Gioberti, 37/D Tel. 011/545587 
SITELCOM - Via dei Mille, 32 Tel. 011/8398189 

S.G.E. ELETTRONICA - Via Bandello, 19 Tel. 867709 
L'ELETTRONICA di TURIO - Via F. Rolando, 37 Tel. 0122/32416 


TRAGNI GIUSEPPE - Via Gravina, 33 Tel. 080/842626 
MASSARI RODOLFO - Via P. Lembo, 37/A Tel. 080/228892 
ACEL - Via Appia, 148 Tel. 0831/29066 

E.L.C.O. - Via Fanfulla, 30 Tel. 0885/27649 

A.T.E.T. - Via L. Zuppetta, 28 Tel. 0881/72553 

C.E.N. ELETTRONICA - Via Genova, 14 Tel. 0833/473295 
RA.TV.EL - Via Dante, 241 Tel. 099/321551 

S.P.A.D.A. - Via S. Angelo Tel.0833/771172 


C.E.N. - Via Ugo Foscolo, 35 Tel. 0784/38484 

COMEL - C.so Umberto, 13 Tel. 0789/22530 

SCOPPIO SABINO - Via E. Campanelli, 15 Tel. 0783/212274 
SINTELEX s.a.s. - V.le Umberto, 120 Tel. 079/272028 
ELETTROFRIGOIDRO TERMICA - Via Baccelli, 61 Tel. 0783/82138 


G.G.A. ELETTRONICA di Amato Antonino - V.le Italia, 104 Tel. 0931/993777 
LORÉ - Via A. Mario, 26 Tel. 095/531000 

C.V.E. di G. Cassano - Via Mazzini, 39 Tel. 0924/81297 

LIFE ELCTRONIC s.r.l. - Via Ruggero |, 58/B Tel. 095/934905 

GIANNETTO CANDELORO - Via Veneziano, 307 Tel. 090/772428 
LABORATORIO GANGI - Via A. Poliziano, 39 Tel. 091/562601 

E.P.I. - Via Archimede, 43 Tel. 0932/46866 

RADIO SOCCORSO - Via Fanti, 91 Tel. 0932/985870 


ELECTRONIC MARKET s.r.l. - Via della Chimera, 92 Tel. 0575/355397 
C.P.E. di Belloni - Via Ragazzi del ‘99, 78 Tel. 055/4378538 

P.T.E. - Via Duccio da Boninsegna, 60-62 Tel. 055/713369 
ELECTRONIC CENTER - V.le Matteotti, 4 Tel. 0566/44422 

DIAL di P. Dini - Via C. Battisti, 32 Tel. 0564/411913 
ELECTRONICS G.R. - V.le Italia, 3 Tel. 0586/806020 

ALESSI ELETTRONICA - Via Cimarosa, 1 Tel. 0565/39090 

M. FACCA - Lungarno Mediceo, 50 Tel. 050/41187 

PAOLINI & LOMBARDI s.a.s. - V.le Petrocchi, 21 Tel. 0573/27166 
TOSI STEFANO - Via R. Fucini, 8-10 Tel. 0587/212164 

B.R.P. di Barbagli - V.le Mazzini, 29-35 Tel. 0577/42024 


ELETTROCENTRO s.n.c. - Via Geltrude, 34 Tel. 0471/42002 
T & B - Via Bari, 55 Tel. 0471/913160 

TELERADIO - Via Matteotti, 27 Tel. 0473/37621 

G. DELAITI - Via Piomarta, 6 Tel. 0464/36556 

EL-DOM - Via Suffragio. 10 Tel. 0461/25370 


COMEST s.a.s. - Via S. Michele Arcangelo, 2 Tel. 075/8000745 
F.E. NUOVA ELETTRONICA - Via delle Sorgenti, 19 Tel. 075/8702270-44365 
SUPER ELETTRONICA di Fantozzi - Via del Leone, 3/5 Tel. 0744/55270 


L'ANTENNA di Matteotti Guido - V.le F. Chabod, 78 Tel. 0165/361008 
BPG - Condominio Brievil Tel. 0166/948130 


RADIO LANFRANC - Via Fonsatti, 56 Tel. 0426/71009 

ELCO ELETTRONICA s.r.l. - Via Rossetti, 109 Tel. 0437/20161 
LORENZON ELETTRONICA - Via Querrini, 12/A Tel. 045/952120 
(RO) B.A.K.E.R. - Bivio S. Vitale, 8 Tel. 0444/799219 

LORENZON ELETTRONICA s.n.c. - Via Venezia, 115 Tel. 041/429429 
R.T.E. ELETTRONICA - Via A. da Murano, 70 Tel. 049/605710 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia, 85 Tel. 045/7610213 

ELPRO ELETTRONICA - Via Distrettuale, 164 Tel. 0438/701113 
MENEGUS DINO - C.so Italia, 28 Tel. 0436/9260 

B & B ELETTRONICA - Via Tirreno, 44 

E.L.B TELECOM - Via Montello, 7/A Tel. 0422/66600 

RADIO PERUCCI - G. Cannareggio, 5803 Tel. 041/20773 

A.P.L. s.r.l. - Via Tombetta, 35/A Tel. 045/582633 

BISELLO ELETTRONICA - Borgo Scroffa, 9 Tel. 0444/512985 
ELECOM s.a.s. - Via A. Messedaglia, 75 Tel. 045/7901944 

M.C.E. ELETTRONICA s.r.l. - Via Dante, 9 Tel. 0438/53600 

2F ELETTRONICA s.a.s. di De Marco & C. - Via Portello, 58/1 Tel. 049/654376 


ELETTRONICA K. NOSTIS Aghiou Costantinos, 39 Tel. 5230453 - 5237077 
ELETTRONICA K. - NOSTIS Kolokotroni, 98 Tel. 4170107 


TELEFONATEGI ..,....., SPEDIREMO 


i kit, i circuiti stampati e i componenti impiegati 
nei progetti di Muova Elettronica 


Trascorso qualche istante 
seguirà la nota acustica 

e al termine di tale nota potrete 
dettare il vostro ordine 

senza limiti di tempo. 


Se la vostra città abituale é sprovvista di 
kits di Nuova Elettronica, e non sapete 
come procurarveli, componete questo 
numero telefonico 0542-31386 e in gior- 
nata (escluso i soli giorni festivi) il vostro 
pacco verrà consegnato all'ufficio postale 
per l'inoltro. 


Ad esempio: 
Signor Fabretti Mario, 
via Lughetti n. 45 
città Travesio CAP. 33090 
provincia Pordenone. 


Potete telefonare a qualsiasi ora di tutti 
i giorni compresi sabato, domenica, 
giorni festivi e anche di notte, quando 
le linee telefoniche risultano piü libere 
Una segreteria telefonica 
in funzione 24 ore su 24 
provvederà a memorizzare 
il vostro ordine. 


Ripeto indirizzo (conviene 
sempre ripetere l'indirizzo 
perché una sola volta per 
telefono via Lughetti, 
potrebbe essere confuso 
con via Laghetti e non 
dimenticatevi il CAP 

che risulta indispensabile 
in quanto anziché Travesio 
si potrebbe capire Tarvisio) 
Ordino = 1 kit LX.541, 

2 circuiti stampati LX.450, 
2 integrati 4016, 2 zoccoli, 
14 piedini, Stop. 


Se il servizio postale 
risulterà efficiente nel 
giro di pochi giorni 

il pacco vi sarà recapitato 
direttamente a casa dal 
postino con un 
supplemento di sole 
2.000 lire. 


Effettuare un ordine 
è molto semplice 


Gli ordini vengono memorizzati 
nella segreteria telefonica. 
Ogni 2 ore l'ordine viene prelevato 
dal registratore e 

immediatamente il vostro pacco 
viene confezionato 

e consegnato all'ufficio postale. 


Prima di comporre il numero 
annotate su un foglio di carta 
tutto ciò che dovete ordinare, 
cioè la sigla del Kit, del circuito 
stampato, il tipo di integrato 

o di qualsiasi altro componente 
e le quantità. Dopo aver 
composto il numero telefonico 
0542-31386 dopo tre squilli 
udirete il seguente testo 
registrato su nastro. 


NOTA = Per informazioni 
potrete telefonare allo stesso numero 
dalle ore 10 alle 12 


«servizio celere per la spedizione di 
materiale elettronico. Dettate il 
vostro completo indirizzo lentamente, 
ripetendolo per una seconda volta, onde 
evitare errori di comprensibilità. 
Iniziate a parlare al termine della nota 
acustica che ora ascolterete, grazie». 


0542-31386 


HELTRON via dell’INDUSTRIA n. 4 - 40026 IMOLA (Bologna) 
Distributore Nazionale e per l'ESTERO di Nuova Elettronica 


